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お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 


この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 


•ご使用前に「ま全 上の ごま意」 （14 ぺージ）を必ずお読みください。 

参この取扱説明書は、保証書とともにいつでも見ることができるところに必ず保巧してください。 
参製造番号は品質管理上重要なちのですか！5、商品本体に表示されている製造番号と、 

保証書に記載されている製造番号とび一致しているか、お確かめください。 
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Start 

Guide 


Part Names - Main Unit . i 曰已 

Part Names - Remote Control Unit .187 

Basic operation for channel selection.........188 


参本機を廃棄または譲渡する場合には、個人情報の消去湖期化)をお願いします。 （ 173ぺージ） 
《本取扱説明書に掲載している画面表示は説明用のちのであり、実際の表示とは多少異なります。 


11 







































単 4 お乾電池 X 2 


VHF / UHF 用アンテナ 
ケースレ•長 (4 m ) XI 

(差し込みタイプ） 



アンテナケーブル•短 
(19 cm ) X 1 



BS ‘1 10度 CS 用アンテナ 
ケースレ•長 (4 m ) XI 

(先端金属ネジ止めタイプ） 



電源コード （2 m ) XI 




〇付属品 


付属品をご確認<ださい 


ごを意 


B - CAS 力ードは開封ずると、添付されている契約約款に同意したとみなされまず。開封前に必ず契約約款 
をよくお読みください。 


モジュラー分配器 XI 



使いかた一76ぺージ 


電話線 （10 m ) XI 



使いかた一76ぺージ 


B - CAS 力ード XI 




使いかた一 43*4 已 *6 已ぺージ 


ビデオコント□- ラー (1.8 m ) X 1 



使いかた一118ぺージ 


ケープルクランプ X 



使いかた一37ぺージ 


転倒防止用部品一式 
(固定バンド XI 、ネジ XI ) 



I かんたん!!ガイド XI 
I 取扱説明書 XI 
，保証書 XI 


使いかた一32ページ 


を全と性能維持のため、同捆のケーブルを必ずご使用ください。 


使いかた一24〜25ぺージ 


使いかた一37ぺージ 


使いかた一3己ぺージ 


使いかた一34ぺージ 


使いかた一3已ぺージ 


使いかた一2已ぺージ 
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I ビデオ連動モ約ずると宝 

■ ビデオ連動予約とは、付属のビデオコント□一 
ラーを使い、予約時間に合わせてビデオデッキ 
の録画を開始•終了させ、予約したデジタル放 
送のま組を録画する方法です。 


’ビデオ連動予約を初めて行5場合は、あらかじ 
こ’ビデオコント□-ラーの接 


(11 9ページ)をちませておいてください。 

ぺージ r モ約操作を始めよ 

の手順2で、 yy で r 録画モ約 J 
を選ぴ、@を押ず 


■« の> 田 n 田 ■■ んでくだ:！!い. 


• ビデオ連動録画設定が済んでいるとを 
は、手順2の画面になります。 M 

• ビデオ連動録画設定び済んでいないとを 
は、つざの画面び表示されます。 



「設定する定ボタンを巧ずと、 
ビデオ連動録画設定画面になります。設定 



0[^モ約の種おを還び、@を 


0 0 0 0 


r 予約する」- 


• お料放送や契してい 

スちみ '1 か;单マホ 




-デ三夕 


AQUOS 


i タル巧送をビデオデッキで録画する場合 


まず。 

r 詳細を設定する J …映像•音声の詳細の予 
約設定がでをます。視 
聴制限や購入金額制 
限の設定によって視 


—巧ぺージへ 


録画することをおすすめします。 

• ラジオ巧巧を MD で録音するとをは、デジタル 
巧を音靑出力(光)端子の設定を rpcM」 にして 
<ださい。 （12 己ぺージ） 

• あなたび録画(摄音）したちのは、恼乂として装 
しむなどのほかは著作権法上.権利者にお巧で 
使用でをません。 


ている番組の場合は、 
暗11番号入力画面が 
表でされまず。 






本取扱説明書では、各種機能の操作説明を、おちにリモコンを使った場合の記述にしています。(本体の 
操作ボタンを使ラ場合の説明は、 r 本体天面の〇〇ボタンを巧す」などの表現にしてあります。） 


I機能の概要説明などでず。 

I番号順に操作してください。 


Iテレビ画面に現われる表おでず。 
I操作の結果や補足的な説明でず。 


I選択•入力する項目や欄です。 

操作ボタンでず。 

'左のイラストのボタンに対応していまず。 


I操作ずるときに使ラ U モコンのボタンでず。 


下の r 本書で使われているマークについて」を 
'ご覧ください。 


《本書に掲載している画面表示やイラスト 
は、説明のためのものであり、実際とはを 
か異なりまず。 


本書で使われているマークについて 



正しくお使いいただく 
ためのごを意です。 




もラ少し詳しい説明や、 
機能の制限事項です。 


Q) 


知っていると便利な 
情報です。 


こんなとをは ►►► 


お手入れをするとをは が障かな？とおった6 


分か6ない用語びあるとまは 


19ぺージ 


166ぺージ 


181ぺージ 


この取扱説明書の見かた 


■録画モ約ずる 


@ @で®爲岂準0 

一、‘こ’ y つ1パ •が だ © Q 

1 

の @ ® @ 風 3 



■ この取扱説明書の見かたはじめに 
付属品 
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まを上のごを意 


ご使用前に r 安全上のご注意」 を必ず読み、正しく安全にご使用ください。 


この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表おをしていまず。その表示 
を無視して誤った取0扱いをずることによって生じる内容を、つざのよラに区分していまず。 

内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。 

人び死 t ： または重傷を負うおそれびある内容を示しています。 

人びけびをしたり財産に損害を受けるおそれびある内容を示しています。 

/ t \ 記号は、気をつける必要び®ることを表しています。 

記号は、してはいけないことを表しています。 

記号は、しなければならないことを表しています。 


A 警告 
A 注意 


A 警告 


交流100ボルトむ外の電圧で使用しない 


0 

100ボルト 
な外禁止 



乂災•感電の原因となります。 


電源コードに重いものを載せたり、本機の下 
敷きにしたりしない 



落としたり、キャビネットを破損したとき 
は、本機の電源を切り、電源プラグを巧く 


煙やにおい、音などの異常び発生した5、本 
機の電源を切り、電源プラグを巧く 



そのまま使用すると乂災•感電の原因となりま 



異常状態のまま使用すると义災•感電の原因とな 
ります。修理を販売店に依頼してください。お客 


す。販売店にご連絡 < ださい。 


様自身による修理は絶対におやめください。 


テレビに水が入るような使いかたをしたり、 
め5したりしない 


水めれ禁止 




乂災 • 感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にごミ主意ください。 
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A 警告 



内部に水や異物が入つたときは、本機の電源 
を切り、電源プラグを巧く 


运 

電源プラグ 
を抜< 



そのまま使用すると乂災•感電の原因となりま 
す。販売店にご連絡 < ださい。 


異物を入れない 


0 


禁止 



通風孔(裏ぶたのすさ間)などからちのを入れる 
と、义災•感電の原因となります。特にお子様には 
ごを意ください。 


電源コードを傷つけたり、加工したり、ね 
じったり、引っ張ったり、無理に曲げたり、加 
熱したりしない 


本機の裏ぶたを外したり、改造したりしない 


0 


禁止 





分解禁止 



電源コードび傷んだら(お線の露出、断線)交換を 
ご依頼ください。そのまま使用すると、コードび 
破損して、乂災•感電の原因となります。 


内部には電圧の高い部分びあるため、さわると感 
電の原因となります。内部の点検、修理は販売店 
にご依頼ください。 


本機のそばに花びん等、水の入った容器を置 
かない 


風呂やシャワー室では使用しない 


水めれ禁止 


水びこぼれるなどして中に入ると、乂災•感電の 
原因となります。 


0 

風呂、シャワー室 
での使用禁止 



乂災•感電の原因とな0ます。 



雷が鳴り出した5、アンテナ線やプラグに触 
れない 




接触禁止 



落ちたり倒れたりして、けびの原因となります。 


感電の原因となります。 


電源プラグの刃や刃の付近に、ホコリや金属物が付着しているときは、プラグを巧いて乾いた 
巧で取り除く 


〇 


ほこりを取る 

そのまま使用すると乂災•感電の原因となります。 



安全上のご注意はじめに 
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まま上のごを意りづき ) 


A ミ主意 


電源コードを熱器具に近づけない 


電源プラグを巧くときは、電源コードを引つ 



電源コードの被覆びをけて乂災•感電の原因とな 
ることびあります。 


張5ない 

0 

禁止 

電源コードび傷つさ、乂災•感電の原因となるこ 
とびあります。 


めれた手で電源プラグを巧き差ししないタコ足配線をしない 




感電の原因となることびあります。 


火災•感電の原因となることびあります。 


アンテナエ事は、技術経験び必要ですので版 



-さ配電線の近くに設置してしまうと、アンテナび 
倒れた際に感電の原因となることびあります。 

- BS -1] 0度 CS デジタル放送受信アンテナは強 
風の影響を受けやすいので堅固に取り付けてく 
ださい。 


湿気やほこりのをいところ、油煙や湯気び当 
たるところに置かない 



調理器具や加湿器などのそばに置くと、义災•感 
電の原因となることびあります。 


風通しの悪いところに入れない•密閉した箱 


重いものを置いたり、上に乗ったりしない 


に入れない•じゅラたんや布団の上に置かな 
い•巧などをかけない 

0 

禁止 





通風孔をふさぐと内部に熱びこわり、乂災の原因 
となることびあります。 


倒れたり、落下してけびの原因となることびあり 
ます。特にお子様やぺットにはごを意ください。 


電源プラグは確実に差し込む ^ 

〇 

確実に差し込む 

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みび不完全ですと発熱したり、 
ホコ U び付着して乂災 • 感電の原因となることびあります。また、電源プラグの刃に触れると感電するこ 
とびあります。 
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A ミ主意 


電源プラグはゆるみのあるコンセントに接 
続しない 


0 


禁止 



発熱して乂災の原因となることびあります。販売 
店や電気工事店に交換の依頼をして<ださい。 


移動させるときは、接続されている線などを 
すべて外す 


〇 

接続線を 
はずず 



接続線を外さないで移動させると、電源コードび 
傷つさ义災 • 感電の原因となることびあります。 


お手入れのときや長期間使用しないときは、 
電源プラグを巧く 


スタンドの角度を調壁するときはを意する 


运 

電源プラグ 
を抜< 



賞瓜 

手を挟まれ指のケガに 
ないよラを意ま意 



感電や乂災の原因となることびあります。 


手や指びはさまれてけびの原因となることびあ 
ります。また無理に傾けると転倒して落下やけび 
の原因となることびあります。 


通風孔に付着したホコリやゴ5をこまめに 
取り除く 

内部の掃除は販売店に依頼する 


液晶画面に衝撃を与えない 

(物を当てたり、巧の尖ったもので突いたり 

しない） 


A 

ミち意 



0 


禁止 



内部や通風孔にホコ U をためたまま使用すると、 
乂災や故障の原因となることびあります。内部の 
掃除費用については、販売店にご相談ください。 


液晶画面のパネ j レび割れることびあります。 


:± S お客さままたは第五者びこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具さまたはこの製 
i '' 品の使用によって受け日れた損害については、法を上賠償責任び認められる場台を除さ、当社は一 
切その責任を負いませんので、あ日かじめご了承ください。 


ま全上のご注意(つづさ)はじめに 
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まを上のごを意(つづき） 

電池に ついての ま全 上の ごミち意 

液ちれ•破裂•発熱による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項をおずお守りください。 


A ミ主意 


電池は幼巧の手の届 < 所に置かない 



電池はプラス®とマイナス©の向きにま意 
し、機器の表示どおり正しく入れる 



電池は欽み込むと、窒息の原因となったり、胃な 
どに止まったりして大変危険です。欽み込んだお 
それびあるとさは、ただちに医師と相談してくだ 
さい。 


間違えると電池の破裂 • 液われにより、义災 • けび 
や周囲を巧損する原因となることびあります。 


電池の液びちれたときは素手でさわ5ない 指定む外の電池を使わない。新しい電池と古 

い電池または種類の違う電池を混ぜて使わ 



• 電池の液び目に入ったとさは、失明のおそれび 
ありますので、こすらずにすぐにきれいな水で 
洗ったあと、ただちに医師の治療を受けて < だ 
さい。 

• 皮膚や衣類に付着した場合は皮膚に傷害を起 
こすおそれびありますので、すぐにきれいな水 
で洗い流して < ださい。皮膚の炎症など傷害の 
症状びあるとさは、医師に相談してください。 


電池は义や水の中に投入したり、加熱•分解 • 
改造•シヨートしなし、。乾電池は充電しない 


電池の破裂•液われにより、义災 • けびや周囲を巧 
損する原因となることびあります。 


電池を使い切つたときや、長時間使わないと 
きは、電池を取り出す 




電池の破裂•液われにより、乂災 • けびや周囲を巧 
損する原因となることびあります。 




電池を入れたままにしておくと、過放電により液 
びわれ、故障•乂災 • けびや周囲を巧損する原因と 
なることびあります。 
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ほ用上のごを意 


守っていたださたいこと 


キャビネットのお手入れのしかた 

-キャビネットにはプラスチックびをく使われて 
います。ベンジン、シンナーなどでないたりしま 
すと変質したり、塗料びはげることびあります 
ので避けて < ださい。 

-殺虫剤など、揮発性のわのをかけないでくださ 
し、また、ゴムやビニール製品などを長時間接触 
させたままにしないでください。プラスチック 
の中に含まれる可塑剤の作用により変質した 
り、塗料びはげるなどの原因となります。 


キャビネット 



ちれはネルなど柔らかい巧で軽くおさとってく 
ださい。 

巧れびひどいとさは、水で薄めた中性洗剤にひ 
たした巧をよ < 絞ってなさとり、乾いた巧で仕 
上げて < ださい。 


液晶ディスプレイパネルのお手入れのしかた 


お手入れの際は、必ず本体天面の電源スイッチ 
を「切」にし、コンセントか日電源プラグを抜い 
てから行ってください。 

本機のディスプレイパネルの表面は、柔らかい 
巧(綿、 ネル 等)で軽く乾拭さしてくださし、。硬い 
巧で拭いたり、強< こすったりすると、パネルの 
表面に傷びつさますのでごを意ください。 

ミちれがひどい場合は、柔5かい巧を軽く水で湿 
5せて、そっと拭いてください。（強くこすった 
りすると、ディスプレイパネ J レの表面に傷が付 
いたりしますので、ごを意ください。） 
ディスプレイパネルの表面にホコ U びついた場 
合は、市販の除塵用ブラシ(静電気除去ブラシ） 
をお使い < ださい。 

ディスプレイパネルの保護のため、ホコリのつ 
いた巧や洗剤、化学雑巾などを使わないでくだ 
さい。バネルの表面がはく離することがありま 
す。 

AQUOS 

ク U — ニングク□ス 
巧奨品 

CA300WH1* 
CA300WH2* 



アンテナについて 

-妨害電波の影響を避けるため、交通のひんぱん 
な自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオンサ 
インなどから離れた場所に立てて<ださい。 
万ーアンテナび倒れた場合の感電事故などを防 
ぐためにち有効です。 

-アンテナ線を不必要に長くしたり、束ねたりし 
ないで < ださい。映像び不安定になる原因とな 
りますのでごミ主意ください。 BS ’ l 1 OJtCSx 
ジタル放送用のアンテナ線には、必ず専用の 
ケーブルを使用してください。（34,36ページ 
参照） 

-アンテナは風雨にさらされるため、定期的に点 
檢交換することをむびけてください。美しい映 
像でご覧になれます。特にばい煙のをいとこ 
ろや潮風にさらされるところでは、アンテナび 
傷みやすくなります。映りび悪くなったとさは、 
販売店にご相談ください。 



設置について 

-発熱する機器の 
上には本機を置 
かないで<ださ 
い。 

• 本機の上には物 
を置かないで< 
ださい。 



X 



電磁波巧害にま意してください 

-本機の近くで携帯電話などの電子機器を使ラ 
と、電磁波妨害などにより機器相互間での干渉 
び起こり、映像び乱れたり雑音び発生したりす 
ることびあります。 



※販売店、またはシャープホームぺージ内の Sharp Ufe 円 aza (ネット販売)で 
おホめ < ださい。 
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使用上のご注意はじめに 
安全上のご注意(つづさ) 
















































ほ用上のごを意 ( つづが 


守っていたださたいこと 

直射日光•熱気は避けてくださし、 雨天•降雪中でのご使用の場合 


-窓を閉めさった自動車の中など異常に温度び 
高 < なる場所に放置すると、キャビネットび変 
形したり、故障の原因となることびあります。 

-直射曰光び当たる場所や熱器具の近<に置か 
ないで < ださい。キヤビネットや部品に悪い影 
響を与えますのでごを意<ださい。 



急激な温度差びある部屋(場所)でのご使用は 
避けてください 

• 急激な温度差びある部屋(場所)でのご使用は、 
画面の表示品位び低下する場合びあります。 



ほ温になる部屋(場所)でのご使用の場合 


-ご使用になる部屋(場所)の温度び低い場合は、 
画像び尾を弓 I いて見えたり、少し遅れたよラに 
見えることびありますび、故障ではありません。 
常温に戻れば回復します。 

-低温になる場所には放置しないで<ださい。 
キャビネットの変形や液晶画面の故障の原因と 
なります。（使用温度:ぴ C 〜4ぴ C ) 



-雨天•降雪中でのご使用の場合は、本機をめら 
さないよラにごを意ください。 



ステッカーやテープなどを目占5ないでください 

-キャビネットの変色や傷の原因となることび 
あります。 



長期間ご使用にな5ないとき 

-長期間使用しないと機能に支障をきたす場合 
びありますので、とさどさ電源を入れて作動さ 



国外では使用できません 

-この製品び使用でさるのは曰本国内だけです。 
外国では放送ち式、電源電圧び異なりますので 
使用でさません。 

I his product IS des 吃 ned for use in Japan only 
and cannot be used in any other country . 
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f 守っていたださたいこと 1 

B - CAS 力ードはお要なときだけ巧き差しする 

取扱い上のごま意 

-必要似外に抜さ差しすると故障の原因となる 
ことびあります。 

. 巨- CASA- ドの中には 闇 闇 

にチップび内蔵されて ^ ii il 

います。折り曲げたり、 

大きな衝撃を加えたり、 

端テ部に触れたりしな 
いよラごを意ください。 

-本機に差し込むときは 
「逆差し込み」や r 裏差し込み」にならないよラ、 

イラストの通りに挿入してください。 

-液晶画面を強く押したり、ボールペンのよラな 
先の尖ったちので押さないでください。また、 
落としたり強い衝撃を与えないよラにしてく 
ださい。特に液晶画面のパネ j レび割れることび 

-振動の激しいところ 

ゃ不就なところに 愈含: 
置かないでください。\ グ/^ 11 
また、絶対に落としたな^ JU 
りしないでください。了^ ' 

故障の原因となりま 
す。 

結露(つゆつき）について 


-本機をきい場所から急に暖かい場所に持ち込ん 
だとさや、をの朝など暖房を入れたばかりの部 
屋などで、本機の表面や内部に結露び起こるこ 
とびあります。結露び起きたときは、結露びなく 
なるまで電源を入れずにお待ちください。その 
ままご使用になると故障の原因となります。 



使用環境について 


本機を;令え切つた状態のまま室内に持ち運ん 
だり、急に室温を上げたりすると、動作部に露 
び生じ(結露)、本機の性能を十分に発揮でさな 
<なるばかりでな <、故障の原因とな 
ることびあります。このよラな場合は、 

よ < 乾燥するまで放置するか、徐々に 
室温を上げてからご使用ください。 つ 


A 


-周囲温度は〇〜 4 crc の範囲内でご使用 
ください。正しい使用温度を守らない 
と、故障の原因となります。 


A 


使用び制限されている場所 

-航空機の中など使用び制限また 
は禁止されている場所で使用し 
ないで < ださい。事故の原因とな 
るおそれびあります。 



ミ主意 



長期間ご使用にならないときは、安 
全のため必ず電源プラグをコンセン 
卜から抜いてください。 


运 

電源プラグ 
を抜く 


■静止画を長時間表示しないでください。残像の原因となることびあります。 


r 堂光管について _ 

■本機に使用している堂光管には、寿命びあります。 


. 画面び暗くなったり、チラついたり、点灯しないとさは、新しい専用董光管ユニットに取り替えてくだ 
さい。 

寿命の目安…約日0,000時間撞温2己でで、明るさを r 標準」に設定して連続使用した場合、明るさび半 
減する時期の目安） 

•詳しくは、販売店またはわよりのシャープお客様ご相談窓□にお問い合わせください。 


■ご使用初期において、堂光管の特性上、画面にチラツキび出ることびあります。 

この場合、本体天面の電源スイッチをいったん「切」にし、再度電源を入れなおして動作を確認 
してください。 































る部のなまえ < 本体 > 


>の中の数字は、説明や操作方法を掲載しているおちなページです。 



オンタイマー(予約)時：憧色 
待機時：ホ色 


待機巧態でオンタイマー:入、または 
視聴/録画予約あ0のとさは、桓色点なします。 


天面 




八ンドル 


角度調整のしかた 
スタンドを片方の手 
でしっかり押さえな 
が5、/\ンドルを持 
ち、本体を傾けます。 
-前方2.已度、後方 
10度の範囲内で 
調整でさます。 



mmimim 

iITT 

mmmmmm — 

iliiiiiiiiiiuiiuiiiiiiii 

/ dU dX ) GO o \ 





一音量+ 


一還局へ 


ニユ-入禮電源 


(XD CTD 〇 〇 〇 


音量 (一/+) ボタン 


選局( V 逆/八順)ボタン 


.電源スイッチ' 


入力/放送切換(ミ夫定） 
ボタン . 


Bgy 

IBcF 


メニューボタン 



© へツ ドホン端子について 

-ステレオ5ニプラグ（¢3.已 mm ) の付いたへッドホンをご用意ください。 

-へッドホンを使わないとさは、必ず、へッドホン端子からプラグを抜いてください。 
-へッドホン接続時は、スピーカーから音声び出ません。 
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背面 


※端子カバーのタルかたについては、28ぺージ r 端子カバーのタルかた」をご覧ください。 

▼端子カバーをがしたところ 


アナ□グ RGB 
映像入力 (PC 入力) 


ビデオ1入力 
ビデオ2入力 


ネントビテオ 

TJD 端子 . 匿 

高画質映像機器をつなぐ 
( DVD 、 デジタル A イビ 
ジョンレコーダーなど） 

己- CAS 力ード 
□ックスィッチ . 

B-CAS 力ード ■ 

挿入 □. I 



デジタルな送を録画したいとを 


電源コードを接続ずる 

電源コード接続部 
(ACA^ 100V ).巧 

デジタルリセット 
ボタン .(QF 

電話線をつなぐ 
電話回議子…….巧 

アンテナ入力 

她 h デジタル)端子….卸 

地上デジタルアンテナ 
をつなぐ 

デジタル放觸声 
出力恍歴…… 


>デジタル放送録画出力端子に 
ビデオなどの録画機器を接続 
します。録画の画質は標準画 
質になります。（八イビジヨ 
ン放送を標準画質で録画され 
ます。） 


BS アンテナをつなぐ PC 音ド入力端子 
アンテナ 人力旧 S .1 10 度 CS ) 端テ…… 
デジタル放送録画出力端子 . 

ビデォコント□-ル端子 . OEF - 

アンテナ出力 ( VHF . UHF ) 端子 . 

アンテナ入力 ( VHF . UHF ) 端子 . 

地上アンテナ ( U / V ) をつなぐ 
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各部のなまえ <リモコン> 


夕を巧じたところ） 


画面表示 . WSMlst— 

画面表示（チャンネルサインなど）を入 
/切します。 

胃源 . 

電源を入/切(電源待機）します。 

CATV . Egy 

CATV 放送を選局するときチャンネル 
番号を入力して使います。 

地上 D 放送切換 

地上デジタル放送の画面に切0換えまず。 
※お使いの地域で「地上デジタル放送」び受 
信可能になってから使用ずるボタンでず。 

地上 A 放送切換……I 

地上アナ□グ放送の画面に切0換えまず。 

データ 連動 （cZ) 

デジタル放送のテレビ番組に連動した 
データ放送を呼び出します。 

音量 (+/ — )’ 

音量を調整します。 

消音 

音を一時的に消します。 


番組表 . 

デジタル放送の電モ番組表に PG ) の表/ 
示を入/切します。 / 

番組情報 . / 

視聴中のデジタル番組の詳細な情報を 
表术します。 

カーソル . 

(上•下•左•ち） 

；>^ニューや項目を選びます。 

決定 . 

力ーソルで選んだメニュー項目や設定 
内容を決定します。 

終了 . 

電モ番組表やメニュー操作などを終了 
します。 

メこ IL - や電モ麵表の操作 
が違中で分か6なくなったと 
さなどに使ラと便利です。 

カラーボタン 
(青•赤•緑•黄） 

デジタル放送の電モ番組表 （ EPG ) や 
データ番組の操作に使います。 



^ \ I 'I 

電源\画面表あ 3 フタイマ-/画面サイズ 

〇 〇-' 〇 

CATV 3 巧入力お好み塞局/登録 

ぶん〇 


の®④ 
® ® ® 
の®® 
卿® @ 


放送切換 


り也上 A ) {化上 D [ BS ] CS 



音量 選局 


テし!:’/ラジオ/ 




0 

〇- 

'〇 


Q 

み力切換 

〇- 


II 

〇 み 



オフタイマー . 

電源を指定時間後に切0ます。 


画面サイズ . 

お巧みの画面サイブを逞びまず。 


お好み選局/登録… 


ゴまず。 


お好み登録したチャンネルの還局と登録 
されているチャンネルの確認/登録画面 
の表示を入/切します。 


3衍入力 



3巧チャンネル番号を入力してデジタル放 
送を選局するとをに使います。 


チヤンネル 



♦各ネットワーク(地上 A ■ 地上 D • BS • CS ) 
のメディア(テレビ/ラジオ/データ)ごとの 
チャンネル選局をしまず。 

• 各種設定の数字入力にち使用しまず。 


CS 放送切換 . 

1 ] 日度 CS デジタル放送の画面に切0 
撰えます。 


BS 放送切換 . 

巨 S デジタル放送の画面に切り換えます。 


テレビ/ラジオ/デ-夕 . 国 f 

メディア(放送の種類)を切0換えます。 

選局（八順 /V 逆） . 

視聴してし巧放送チャンネルを順/逆で 
選局します。 

※工場出荷時の状態では、 CATV チャンネル 
はスキップ設定されています。 

入力切換 . BEf 

入力を切り換えまず。 

押すたびに入力び切0換わ0まず。 


裏番組 . 

デジタル放送の裏番組表の表示を入/ 
切します。 


メニュー . gEF 

メニュー画面の表示を入/切します。 

戻る . 

1つ前の画面に戻りまず。 

操作を誤ったと去や、やりなおしたい 
とさは、ま定ボタンを巧さず、戻るボ 
タンを巧します。 
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^ ここでは、リモコンのそれぞれのボタンのおおまかな 
働さを説明していまず。 


夕を開けたところ） 



デジタル登録 

チャンネルボタンに登録されている 
デジタルチャンネルの確認/登録画 
面を表71^します。 


映像切換 . ^ F -\ 

デジタル放ちの主-副映像を還びます。 





iicgy 


映像ポジション 

お好みの映像ポジションを逞びます。 

轉 . 励 

デジタル放送の字幕表示を入/切しまず。 


音靑切換 . 

音青モードを切0換えます。 


フタの開けかた 

両側の突起部を持ち、引き上げます。 



0巧電池の入れかた 


カパーを開ける 



号部分を軽く押し 
なげら、カバーを 
矢印の方向にスラ 
イドさせます。 


付属の単4おを電池を入れ、カバー 


を元どお0に閉める 



$)© の表示どおりに 
入れてください。 


リモコンで操作でをる轟囲 

1」モコンは、画面ち下の受光部に向けて操作してください。 
操作でをる範囲は受光部から約已 m、 上下左ちに約30度し 
内です。 



受光部 


リモコンで動作しにくいとき 

- U モコンとディスプレイの受光部との間に障害物びあ 
ると、操作でをないことびあります。 

-乾電池び消耗した場合は、操作でをる距離び徐々に短くな 
りますので、早めに新しい乾電池に交換してください。 

-堂光ななどび近くにある場合には、動作しにくいことび 
あります。 


リモコンほ用上のご注意 

U モコン送信機には衝撃を与えないでください。また、 
水に濡らしたり湿度の高いところに置いたりしないで 
<ださい。 

1」モコン受光部に直接曰光や強い照明び当たっている 
と1」モコンび動作しにくくなります。 

照明の向をを変そるなどしてみて<ださい。 


各部のなまえ < ufn ン〉はじめに 
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■ 本機の瓶 


〇 20V 型デジタル A イビジョン液晶パネルを搭載 
(W-XG A 液晶ノ くネル:水平1 13 巨6 X 垂直7巨8画素） 

- ASV^ 方式ほ反射ブラック TFT 液晶により広視野角、高コントラストを実現。 
. 高効率バックライトシステムにより、高輝度を実現。 

《 ASV"-Advanced Super View の略 

〇 76W (待機時0.07 W) の做肖費電力を実現 
〇地上/ BS /1 10度 CS デジタル放送対応 


電力資源をち効にほラ 
省エネ機能 


• 明るさセンサー 
• 巧信号電源オフ 
• 巧操作電源オフ 
• オフタイマー機能 
• パワーマネー ジメント 
詳しくは0^130’14か 
148.149ぺージ 


お子様がをねつてを安む 

チャイルド□ック 

詳しくは [1^1 已4ぺージ 


ほねないチャンネルや 
入力はスキップ 


入カスキップ 

詳しくは (1^ 已2’7を111ぺージ 


目覚ましとしてを巧える 

オンタイマー機能 

詳しくは1己0ぺージ 


お好みの映像が選べる 
映像ポジション 


映像ポジション 


標準 


ダイナミック 


ダイナミック（固定） 


映画 


ゲーム 


詳しくは （1^1 39ぺージ 


化上おを110度 CS デジタルチューナー搭載 


衛星デジタル 



地上デジタル 




コン八クト•省スぺース 


横幅をと5ないアンダースピー 
力一を採用 



画面に時刻を表示する 

時刻表示 

詳しくは（1^1己1ぺージ 


接続端子を還んで最適な映像•音青を再現 


D 4 映像端モ 

DVD プレーヤーなどを接続し、美しい高精細映像が楽 
しめます。 


端子 ▼端テ部 音声（左-ち) 



PC モニター としても使えます。 
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V 


設置 


ノ 



設置のしかた . 

設置のなびれ . 

設置について . 

端モカバーの外しかた . 

スタンドと八ンドルの外しかた . 

壁掛け設置のしかた . 

別売品のフ□アースタンドに本機を取り付ける 

転倒防止について . 

テレビ台に固定ずる . 

壁や柱に固定ずる . 


ジ 

- 

。へ 


8 8 8 8 9 9 1 
^ 2 2 2 2 2 3 


































I 設置にごいて 

■傾斜のない、平らな場所に設置して < ださい。 
すべりやすい面、カーぺットなどのやわらかい面、 
不安定な場所には設置しないで < ださい。 

■ 極端に温度び高い場所や温度びほい場所には、設置 
しないでください。（使用温度び C 〜 40° C ) 



-台などに設置する場合は、本機の重量に耐え得る堅固 
なちので、十分な幅と奥行をのある、転倒しにくいち 
のを使用してください。 

-キャスター付をのテレビ台をご使用の場合、移動する 
とさじ(外は必ずキャスター用受皿を使用して < ださ 


し、。 



I ©端子カバーのかしかた 
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テーブルなどの台を用意し、毛布など厚 
手の柔5かい布を敷さ、その上に本体を 
画面を下にして置く 


厚手のやわらかい巧 


作業台 



スタンドカバーのネジを取りがし、スタ 

ンドカバーを取り外す 

続いてスタンドのネジ (4 箇所)を取りが 

ず f ネジを外ず 

スタンドの カバー 
を列ず 



ハンドルのネジ (4 箇所)を取りがし、ハン 
ドルを取りかす 

-©(プラス）ドライバーを使います。 

‘ネジをがず 


A ンドルを外ず 



スピーカー部は凸となっているため、 A ンドルを 
かすとさ、スピーカー部びへこんだ D (凹）しない 
よラに十分にを意してくださし、。 


I 壁掛け設置のしかた 

■ 本機を別売の壁掛け金具 (AN- 1 ] 0AG1) を使って壁掛け設置して使用することびでさます C 
■ 取付けち法など詳し < は、別売品に付属の取扱説明書をご覧 < ださい。 

■壁用金具を取り付ける 


壁用金具を設置する場所をミ夫める 

• 糸におをりを吊したをのを使って、壁用 
金具の垂直をあわせます。 

• 2箇所のネジ孔の位置に、エンピツ等で印 
をつけます。 


液晶テレビ 

壁掛け金具 

中/い置 

LC -20 EX 1 

AN -110 A 白1 

約1 24 mm 


セ□八ンテープなど- 


ま直基準線- 


垂直基準線- 



0形状のネジ孔 
エンピツなどで背面の壁に 
印をつけます。 


-テレビ画面中む位置 
液晶カラーテレビ設置の 
高さの目をにします。 


垂直基準線と糸び重 
なるようにして水平ま 
直をあわせます。 


別売の壁掛け金具 (AN- 1 ] 0AG1) で壁掛け設置した0、フ□アースタンドに取り付けで設置する場合 
などは、付属のスタンドと八ンドルを外して使用します。 


スタンドと八ンドルのかしかた 


作業を始める前に 


•液晶カラーテレビの電源を切り、電源プラグをコンセントか5巧いてください。 



設置のしかた 設置 
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L 設置のしかたりづき， 


ネジを仮止めする 

• いったん壁用金具を壁から離し、壁につ 
けたネジ孔のマーク位置にネジに本)を 
仮止めしまず。このとさ、ネジ頭は、壁用 
金具び掛けられるよラ壁から 4 mm け上 
浮いた状態にします。取り付けたネジに 
壁用金具を掛け、左ちに傾いていないか 
確認後、しっかりとネジを締めます。残 
りのネジ孔にを市販のネジ(已〜9本)を 
使って止めます。 



■液晶カラーテレビを壁に取り付ける 


液晶カラーテレビのスタンドと八ンドルをがした部分に、壁掛け金具ユニットを取り付ける 

-このとさ支点金具は閉じた状態で取り付けてください。 


壁掛け金具ユニットに 
同柜1のネジ(長さ] 0 mm パを 
4本をご使用ください。 



テレビに傷び付かない 
よラにクッションなどを 
敷いて < ださい。 


スピーカー部は凸となっているた彼、壁 
掛け金具ユニットを取り付けるとき、ス 
ピーカー部がへこんだり(凹)しないよラ 
に十分にミ主意して取り付けてください。 



この孔と刻印「目」をあわせてくださし、。 


壁用金具のフック部分に壁掛け金具ユ 
ニットの角孔（己）を引っかける 


壁から液晶テレビ前面までの距離 [ 約138 mm 


液晶カラーテレビ本体を 
手細こ引いてフックの引 
つかかりびあることを確 
認してください。 


壁掛け金具 

ユニット 



3 


壁掛け金具ユニットと壁用金具をネジ 
で固定する 

(必ず実施して < ださい） 

• 下側から、ネジ退さ 6 mm )2 本で固定し 
ます。 




上記手順 2 と 3 は必ず実施してください。手順 2 のみでの設置では、液晶カラーテレビび落下してけびの原因となるこ 
とびあ0ます。 
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■角度調舊をする 


見たいち度にあわせる場合、図のよう 
に液晶カラーテレビを両手で持って、 
角度調整を行う 


角度範囲 


前20°後ぴ 





液晶カラーテレビ本体背面の金具に手を触れないよラにして<ださい。角度調整時に金具が動をますので、手をは 
さむおそれがあ0、けがの原因となります。 


別売品のフロアースタンドに本機を取り付ける 



①付属の八ンドルとスタンドをがし、フロアースタンドを 
本体に取り付ける 


③見やすい高さにフロアースタンドを調整する 


詳し<は、別売品に付属の取扱説明書をご覧<ださい。 


正面 


背面 


での高さ 


高さ位置 

スタンド最短時 

スタンド最長時 

セツト上面 

978 mm 

1,188 mm 

八ンドル上面 

994 mm 

1,204 mm 



設置のしかた(つづき) 記置 
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I 拓倒防止について 


A 注意 


不意の地震のとさや衝撃などで、テレビび倒れてけびをずるおそれびあります。安む 
してご使用いただくために、転倒防止策の実施をお願いしまず。 


テレビ台に固定ずる 

作業をずる平5な台の上に厚手の 
柔らかい巧などを敦き、その上に 
本機を、画面を下にしたうつ伏せ 
の状態で置をます。 


つ スタンド底面に、付属の転倒防止 
ム 用の固定バンドを、付属のネジで 
取り付けまず。 

〇本機を起こし、設置する台などの 
上に位置巧めしまず。 

A 市販のネジを使い、固定バンドの 
4穴に上からネジを取り付けて固定 
します。 

※市販のネジは、確実に固定でさる形 
状のをのを使用してください。 




[ 壁や巧に固定する 

1堅牢部に市販の金具を取り付けまず。 


市販の丈夫なヒモで金具と八ンドルを 
結びまず。 


C 


こ 



W 



/ 


金具 


(市販品） 

一 

i 

ひわ 

參 

(市販品） 


V 

ン/ ソ 



I 


ひわ 

(市販品) 


\八ンドル 
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アンテナや電源の接続 


ノ 



ぺージ 


VHF / UHF アンテナをつなぐ . 34 

BS ’ l 10度 CS デジタル共用 
アンテナをつなぐ . 36 

電源コードをつなぐ . 37 

ケーブル処理のしかた . 37 

電源を入れる . 38 



























OVHF / UHF アンテナをつなぐ 


■付属の VHF / UHF 用アンテナケーブル•長(差し込みタイプのち)、市販のアンテナ整合器などを、部屋 
のアンテナ端テの種類や使用するアンテナ線に応じて接続し、本体背面端テ部のアンテナ入力 ( VHF - 
UHF ) 端テに接続して < ださい。（下図凸参照） 

■付属のアンテナケーブル•短で、本体背面端テ部のアンテナ出力 ( VHF ’ UHF ) 端テとアンテナ入力(地 
上デジタル)端テを接続します。（下図回参照） 


VHF ァンテナ mF ァンテナ [ Vhf / UHF アンテナ 


VHF/UHF 
または VHF 
または UHF 


VHF 

または UHF 


VHF と UHF 


VHF/UHF 
または VHF 
または UHF 





ノ 


★のタイプの端子をご使用の場を、画面にノイズが出るとさがあります。 




VHF / UHF の屋内アンテナ端テび分かれている場合など、混合器の取付けび化要なときは、お買い上げの販売店 
にご相談ください。 

アンテナ入力 ( VHF ’ UHF ) 端子への接続には、付属のアンテナケースレ•長のうち、お端プラグび差し込みタイプ 
のち(お状: n ^) をお使いください。 

本機の電源を「现にすると、アンテナ出力 ( VHF - UHF ) 端テから信号は出力されません。 

※アンテナ出力 ( VHF - UHF ) 端テにビデオデッキなどの他機器を接続しないでください。 










































































，本体背面 




アンテナ入力 
(地上デジタル)端子 


アンテナ入力 ( BS ¬ 
CS ) 端モ 




1…度- ((3 


BS -1 10度 CS デジタル放 
送を見る場合に接続しまず。 


徑) 

感 


© 


m 





アンテナ入力/出力 ( VHF . UH 円端子 

※アンテナ出力に、ビデオ ’DVD などの外部機器を接続しないでください。 


化上デジタルが送を CATV / f ススルー 4で受信する場合 

■ VHF / UHF アンテナと同じ接続をします。 CATV による地上デジタル放送の視聴ち法については、お客さまび契約され 
ているケーブルテレビ会社にお問い合わせください。 （* CATV パススルー…69ページをご覽ください。） 




地上デジタル放送を受信する場合は 

■ UHF 対応のアンテナを使用しまず。 VHF アンテナでは受信でさません。 

現在お使いのアンテナび UHF 対応であれば、そのままご使用になれます。（※一部取り替えや調整び必 
要な場合をあります。また、地域によってはブースターの追加などび必要になることびあります。） 


地上デジタル放送は、アンテナケーブルを壁のアンテナ端子か6 
直接アンテナ入力(地上デジタル)端子につないでちご覽いただけます。 


入力 


付属のアンテナケ—ブル.短 

A 巨 如 


アンテナや電源の径続 



VHF / UHF アンテナをつなぐ 
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BS / UV 分波器 
(市販品） 




が 


付属の VHF / UHF 巧 
アンテナケーブル•長 



壁のアンテナ端子 






共聴システムでアン 
テナ接続をのアンテ 
ナ電源の設定は 


r 切」にします。 （74 
ページ参照） 


※スバナなどの工具で強く 
締め付けないで < ださい。 
が障する場合があ D ます。 


マンションなど、共聴システムで接続するとき 旧 S . 110 度 CS と VHF/UHF が混合されてし、るとき) 

己 S / UV 分波器(市販品)を使用して接続します。 


ヴンテナ入力 ( VHF . UHF ) 端テ 

ヴンテナ入力旧 S . 110度 CS ) 端子 ▼本体背面 


BS • 110度 CS U / V 混合 
共用アンテナ アンテナ 



〇點が貫装教レ 


I BS-1 10 度 CS デジタル放送受信用のアンテナおよびアンテナ線は、専用のをのをご使用ください。 
アンテナ …•…市販の日 S ， 1 ] 0 度 CS 共用アンテナをご使用ください。（共用アンテナでない従来の日 S ア 
ナ□グ放送用アンテナでは、 1 ] 0 度 CS デジタル放送は受信でさません。また、日 S デジタ 
ル放送を場合によっては映らないことびありまず。） 

アンテナ線 "… 110 度 CS 帯域に 1 50MHz) まで対応しているもの(例. S- 已 C-F 日）をご使用ください。 
ブースターや分配器をご使用の場合 …11 □度 CS 帯域に 1 巳 OMHz) まで対応しているものをお使いください。 
詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。 

I BS-1 10 度 CS 共用アンテナの取付けについては、アンテナに付属の取扱説明書をご覧ください。 

-アンテナ入力 （ BS ' 110度 CS ) 端子にアンテナ線を接続するとをは、必ずアンテナ電源の設定を r 切」にしておいて 
ください。 ヴ 4ぺージ参勵※工場出荷時、アンテナ電源の設定は r 切」になっています。 

. アンテナ入力 ( BS ’ 110度 CS ) 端子への接続には、付属のアンテナケーブル•長のうち、先端に六ちおの金属プラグ 
(先端金属ネジ止めタイプ)び付いているちの(お:!犬:百!^^^ ) をお使いください。 

BS ， 110度 CS 共用アンテナを単巧で接続するとを 

付属の BS ’ 110度 CS 用アンテナケーブル•長を本体背面端子部のアンテナ入力 ( BS ’ 110度 CS ) 端子と壁の 
アンテナ端子に接続します。 



I BS • 110度 CS 共用アンテナか5の衛星放送用ケーブ 
ル（同軸ケーブル）をつなぎます。この端テは 、 BS • 

110度 CS アンテナに取り付けられた BS • 110度 CS 
コンパーターに+1 5 V /+1 1 V の電源を供給する働き 
ちちつています。 


▼アンテナ入力 ▼本体背面 

但昏110度 CS ) 端子 


BS • 110度 CS 
共用アンテナ 


壁のアンテナ端子 



付属の BS • 110度 CS 用 
アンテナケープル•長 

■(3® 






個人でアンテナ接続 
後のアンテナ電源の 
設定は 



「入」にします。 
(74 ページ参照） 


※スパナなどの工具で強< 
締め付けないでくださし、。 
放障する場合があります。 



BS / UV 分波器は金属シールドタイプで 
110度 CS 帯域に1日日 MHz ) まで対応し ( 
たものをご使用ください。 



付属の BS .110 度 CS 用 
アンテナケ I ブル•長 
























































































































































©電源コードをつなぐ 


ごを意 


接続が終わるまでは、電源スイツチを r 入」にしないでください。 


■ 付属の電源コードの本体側プラグを、本体背面ち側の 「 AC 入力] 00 V 」 端テに接続し、コンセント側プ 
ラグをご家庭のコンセントに接続します。 




本機は主電源コンセントの近くに設置し、電源プラグへ容易に手び届くよラにしてください。 

電源コードのプラグは抜けないよラに、確実に接続してください。 

電源プラグは、コンセントに差し込んだ直後に抜かないで < ださい。まれに、初期設定の状態に戻り、 r 番組予約」 
や rppv 番組の購入履歴」などび消去されます。このよラな場合、必要に応じて再度、設定を行ってください。 
( rppv 番組の購入履歴」など、再設定でをないちのちあります。） 

使用中にいをなり電源プラグを抜いたり、電源をしや断したりしないでください。内蔵メモ U —に格納された 
データびこわれることびあ D ます。 



ケーブル処理のしかた 


本体背面の端テ部につないだケーブル類は、下図のよラに、付属のケーブルクランプを使って配線ずる 
と、ずっさりまとめることびでさます。 

▼本体背面 



アンテナ や電愛 巧 続^ 電源 n - ドをつなぐ/ケ-ブル処理のしかた 

BS .110 度 CS デジタル共用アンテナをつなぐ 
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O 電源を入れる 


■を種ケーブルの接続び済んだ b 、 本機の電源を入れます。 


本体、天面操作部の電源スイッチを巧し、電源を 
rxj にする 

-電源ランプが緑色に点灯します。（動作状態） 



電源 スイッチ 



. オンタイマー(予約)時：程色 
-待機時：赤色 

待機巧態でオンタイマー:入、または 
視聴/録画予約ありのとさは、憧色点打しまず。 


電源スイッチを ITJ にした後は、 
リモコンの電源ボタンで電源を入/ 
切ずることがでをます 

-電源「切」の状態（待機状態）のとを、電源ランプはホ色に点 
打します。 

電源ボタンー 


U モコン 


電源画面表示オフタイト画面サイズ 


巧 


〇 〇 〇 

CATV 3巧 A でお巧み進局/き舅 

〇 〇 〇 


の®® 
の®® 
(D (D (D 



-本機の電源を r 入」にしてから画面び表示されるまで、数砂かかることびあります。これは、よ 
り美しい映像を表示させるために本機内部でデジタル処理をしているためで、故障ではあり 
ません。 

-本機は電源待機状態のとをでち、デジタル放送局と通信を行います。 

-本機の電源を r 切」にしてち、電源び切れるまでにしばらく時間びかかることびあります。 

(本機内部の情報をメモ U —に記憶するための時間です。） 
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I 化上デジタル放送について 

■ 「地上デジタル放送」は、従来の地上アナ □ グ方式に代わる、デジタルち式の新しい放送でず。 
■高品質な映像と音声、テレビ番組に連動したデータ放送など、いままでの地上アナ□グ放送にはなかっ 
た新しい放送サービスです。 


アンテナにごいて 

-地上デジタル放送の受信には、 UHF 対応のアンテナを使用しまず。現在お使いのアンテナび UHF 対応 
であれば、そのままご使用になれます。（※一部取り替えや調整び必要な場合をあります。） 

VHF アンテナでは受信できません。ご使用のアンテナび VHF アンテナのみの場合は、 UHF アンテナの 
追加び必要になります。 

( ごを意:アンテナエ事は、技術と経験び必要ですので、販売店にご相談<ださい。） 



地上デジタル放送の特長 


(_ _ 巧□口真映像 _ , 

画像の劣化びみなく、ゴーストなどの影響を受けにく 
いため、高品質な映像び見られまず。また、デジタル八 
イビジョン放送の高精細な映像ち視聴でさるよラにな 
りまず。 

画面サイズは、従来の4:3から1日:日び標準となり、これ 
は画面を見る視界の最適な比率としめれてしほず。大画 
面で高品質な映像をお楽しみいただけまず。 


( A イビジョン放送 - 

HDTVCHigh-Definition Television ) とも呼ばれる、高 
品位テレビのことでず。走査線は現行の放送(通常のテ 
レビ放送)の已2已本に巧し、2倍じ(上の112已本になつ 
ていまず。これによ0、大画面で臨場感あふれる、猫明な 
映像をお楽しみいただけまず。(本機など、専用デジタル 
放送対応の受信機で視聴した場合でず。） 

( _ ァータ放を _ , 

通常のテレビ番組に加えて、地上デジタル放送では連 
動データ放送び行われていまず。 

画面上でお住まいの地域の天気予報やニユース、生ま情 
報などをしりでもアクセスして見ることびできたり、視 
聴中の番組に関連した情報を同時に表示したりずること 
びでさ、スポーツ中継などで応用されていまず。 


( _ 双方向サービス _； 

双方向通信を利用したテレビ上でのシヨッピング、視聴 
ちび参加でさるクイズ番組などを放送されていまず。 
•双方向通信を利用ずるためには、本機に電話回線を 
接続して (7 已 ページ)、電話回線の設定をしてくださ 
い。 (7 日〜81 ページ） 

また、インターネットサービスプ□バイダ ( ISP ) と 
の契約および設定び必要な場合をあ0まず。 （ 1已1 
ページ）（※双方向通信には電話料金びかかりま 
ず。[例]クイズ番組に参加して、答えを送信ずるとさ 
など。） 


( _ 多様な放送 _ J 

地上デジタル放送では、八イビジョン映像の代わりに標 
準画質の映像を複数送ることびで定、同時に複数の番組 
を放送する時間帯ちあります。 

これまでの地上放送にはなかったアイデア豊かな、多様な 
放送が予定されています。1チヤンネルの放送帯域でさま 
ざまな放送の組みをわせが可能となります。 
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アナ□グ放送か 6 デジタル放送へのち巧について 


-地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の兰大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都 
道府県の県庁所在地は、2006年末までに放送び開始されます。該当地域における受信可能エ U アは、 
当初、限定されていますび、順次拡大される予定です。この放送のデジタル化に伴い、地上アナ□グ放送 
は 20]] 年7月までに、日 S アナ□グテレビ放送は201 ] 年までに終了することび、国の法令によって 
定められていまず。 

地上デジタル放送の CATV 放送が応について 

-本機で受信できるケーブルテレビ ( CATV ) のち式は「パススルーち式」 （ UHF 帯、ミツドバンド [ Ml 功 
帯、スーノ（ーノ V イバンド [ SH 日]帯、 VHF 帯)です。※トランスモジュレーシヨン方式には対応していま 
せん。 



• A 阿 B 放送規格の変更によ0、メニュー等の仕様び変わる場合びあります。 



-データ放送 ( BS デジタル/ I 10度 CS デジタル/地上デジタル)の双ち向サービスなどで本機に記憶されたお客様 
の登録情報やポイント情報などの一部、またはすベての情報び変化 • 消失した場合の損害や不利益について、当社は 
一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。 


/ N 

地上デジタル放送は、映像-音芦をデ 
ジタル化して送信します。放送のデジ 
タル化により、目 S デジタル放送と同 
様な八イビジョン放送がをくなり、高 
画質映像でご覧いただけます。 

V_ J 





I BS デジタル放送について 

I BS デジタルほをの特長 

■ 情報を圧縮してを < のデータを送ることびでさるため、限られた電波の範囲でつざのよラなた < さん 
の放送やサービスび提供されます。 


( _ 3つの放送 _ • 

テレビ放送 

従来のアナ□グ BS • CS 放送に比べ、より高画質で多 
チヤンネルの放送を楽しむことびでさまず。 BS デジタ 
ル放送ではデジタル八イビジョン放送び7チヤンネル 
ありまず。に00已年12月現在） 


データ放送 

静止画像や文字によって必要な晴報をいつでも取り出せ 
る新しい放送でず。テレビ放送等と連動したデータ放送 
と、独立したデータ放送の2種類のデータ放送びありまず。 


ラジオ放送 

CD 並みの高音質の音楽を含むラジオ放送でず。 


電子番組表 (EPG) 


デジタル放送では、送られてくるデータの中に番組の情 
報び含まれています。その番組情報をちとにテレビ画面 
に番組表を表示したちのび電子番組表 ( EPG ) です。 
この電モ番組表を使って、番組を探したり、番組の内容 
を確認したり、番組を予約したりずることびできまず。 


(表示例) 





し 臨時編成ヴービス 

野球中継などび延長になった場合、野球中継は継続し 
なびら、別のチヤンネルで予定の番組を放送ずる場合 
びあ0まず。このよラなサービスを r 臨時編成ヴービ 
ス」といいます。 


マルチ ビューサービス 

] つの番組の中で、カメラアングルを変えて3つの場 
面に分けて放送されるサービスなどを「マルチビュー 
サービス」といいまず。 

例えば、野球中継で、レフト側観客席から見た映像、ラ 
イト側観客席から見た映像、バックネット裏から見た 
映像の3つの映像び1つのチヤンネルで放送されると 
いった場合でず。 


己 S デジタル放送の降雨巧応放送について 

BS デジタル放送衛星から送られてくる電波び、激しい降雨によって弱められ、放送を受信できなくなることびあり 
ます。これに巧応ずるため、送るデータをみなくずることで映像•音声の内容を途切れなく提供ずるサービスび「降雨 
対応放送」です。 

-受信状態び悪くなったときに、降雨対応の番組び放送されている場合、その旨を画面に表示してお知らせします。（下図①） 

- U モコンのミ夫定ボタンを押すと、降雨対応の画面に切り換わりますので、途切れることなく番組を視聰でをます。（下図③） 

-通常画面に戻すには、 U モコンフタ内の映像切換ボタンを押してください。（下図③） 


①⑨③ 





臨時編成サービス、マルチビューヴービス、降雨対応放送は、放送局側でサービスを巧っているとをのみ視聴可能で 
す。 
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目 s デジタル放送口ま無料放送とち料放送 ( wowow 、 スターチヤン 
ネル)があります。ち料放送を視聴したし、ときは、必ず視聴手続きを 
してください。未契約の場合、視聴および録画はできません。 


已5デジタル放送のチヤンネル番号表 



放送事業ち 

チャンネル番号 


テレビ放送 

ラジオ放送 

a 立 データ 放送 


NHK 巨 S1 

101 




NHK 巨 S2 

102 

なし 

700〜709 

続 

口 

NHK 八イビジョン 

103 

(臨時編成ヴービス時：1日4、1日已）※ 



目 S 曰テレ 

140〜143、14已〜149 
(臨時編成サービス時： 144) 《 

なし 

740〜749 

レ 

ビ 

/ 

目 S 朝曰 

1己0~1已7 

(臨時編成サービス時：1已8、1已が※ 

なし 

7已〇已9 

る 

才 

/ 

巨 S-i 

160-168 

(臨時編成サービス時：1日 9) ぷ 

なし 

760-769 

目 S ジャパン 

170〜179 

なし 

770〜779 

デ 


(臨時編成サービス時:未定)& 

1 

目 S フジ 

180〜187 

なし 

780〜789 

夕 

(臨時編成サービス時：188、1 89) 《 


WOWOW 

191、192、193 

(臨時編成サービス時：198、1 99) x- 

なし 

790〜799 


スターチャンネル 

200〜209 

なし 

800〜809 

TI 

夕案 

WIN」 

なし 

330〜339 

630-639 

の1 
み i 

ウェヴーニュース 

なし 

なし 

910 

デジキャス 

なし 

なし 

933 

曰本ビーエス放送 

なし 

なし 

999 


《臨時編成サービス: 42 ページをご覧くださし、。 


(2006 年3月現柏 


BS デジタル放送のち料放送を視聴ずるための手続を 

I 日 S デジタル放送の有料放送 ( WOWOW 、 スターチャンネル)を視聴するには、つざの2つの手続さび必 
要です。未契約ではま組の視聴や録画びでさません。 


①（巧）ビーエス•コンデイシヨナルアクセスシステム 
ズに B - CAS 力ードの登録をずる 

((株）ビーエス•コンデイシヨナルアクセスシステムズを 
略して(株) B-CAS と呼びます。） 

B - CAS カードの台紙の一部び登録用はびさになって 
います。必要事項をご記入の上、お函してください。 
詳しくは、（株）ビーエス•コンデイシヨナルアクセス 
システムズカスタマーセンターにお問い合わせく 
ださい。 


お客さま 



(株） B-CAS へのは びき 


■ ■ ■ ■! 
■ ■ ■ ■! 
mmmmf 


(株） B-CAS 

(B-CAS 力ードの管理会社） 




③ 視聴したい放送局に申し込む 

お客さまび視聴したい番組を放送している放送局の 
契約申込書に必要事項をご記入のラえ、巧函して< 
ださい。 

詳しくは、それぞれの有料放送を行ラ放送局のカス 
タマーセンターにお問い合わせください。 


お客さま 



□ r 


ji^> 


L 


有料放送を行ラ 
放を局へのはびさ 


有料放送を行ラ放送局 
(WOWOW など） 


本機は、契約データの受信のために、電源 r 入」(外のとをでち一時的に動作することびあります。（この場合、画像び 
表示されたり音声び出たりはしません。） 


操作の前に^^ ■ BS デジタル放送について 
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110 度 cs デジタル放送について 


■ 1]0度 CS デジタル放送は、従来の CS 放送とは別の、日 S デジタル放送と同じま経]]0度の軌道上に 
ある通信衛星 ( CS ) を利用した新しいデジタル放送です。 

■ 1]0度 CS デジタル放送は有料です。視聴するためには、各プラットフォーム(スカパー！ ] ]0、 
WOWOW デジタルプラス）*^との個別受信契約び必要となります。(一部、無料の放送もありまず。） 

《各プラットフオームの社名は、変更される場合びあります。 


アンテナにごし、て 

• ] ]0度 CS デジタル放送を受信する口ま、目 S ，1 ]〇度 cs デジタル放さ其用のアンテナ佈販品)び必要で 

す。従来の CS アンテナや BS アナ□グ用アンテナでは受信できません。また、ブースターや分配器等をご使 
用になっている場さは、110度 CS 帯域に1已 OMHz) まで対応した機器に交換する必要びあります。 



I 110度 CS デジタル放送の専用サービス 


110度 CS デジタル放送では、つぎのような専用サービスびあります。 

■ ご案内チャンネルの表示 

お客さまび、未契約の有料放送事業者の放送番組を 
選局したとき、「視聴ずるには契約登録び必要」であ 
る曽の案内表おに加え、代替番組の視聴案内び表示 
されまず。 

■ブック マーク 

コンテンツ画面にブックマークアイコン*^び表おされているときは、その情報（ブックマーク記録コンテンツ）を 
登録しておさ、後でブックマークを一覧表お•選択して、関連チャンネルを呼び出したりずることびでさまず。 
※[■ブックマーク」とは、しおりのことです。画面によっては、特定のページを表示するためのシンボルイラストび表示されま 
す。それび r ブックマークアイコン」です。 


(画面例) 



ボード(掲示板） 

プラットフオーム（スカパー!] ]0、 W 0 W 0 W デジ 
タルプラス）単位で、いろいろなサービス情報の案内 
びボード(掲お板）に表示されまず。メニューの r お知 
らせ」からボード画面を呼び出し、サービス情報を見 
ることびでさまず。 

詳しくは1已〇ページをご覧ください。 


(画面例) 

















































10 度 cs デジタル放送を視聴するための手続を 


■ 1]0度 CS デジタル放送を視聴ずるには、つざの2つの手続さび必要です。 

⑨視聴したいプラットフォーム(運営会社)に申し込む 

1]〇度 CS デジタル放送は有料放送でず(一部、無 
料放送ちありまず)。視聴ずるためには、各プラット 


①（巧）ビーエス•コンデイシヨナルアクセスシステム 
ズに B - CAS 力ードの登録をずる 

((株）ビーエス•コンデイシヨナルアクセスシステムズを 
略して(株) B-CAS と呼びます。） 

B - CAS カードの台紙の一部び登録用はびさになって 
います。必要事項をご記入のラえ、巧函してください。 
詳しくは、（株）ビーエス•コンデイシヨナルアクセス 
システムズカスタマーセンターにお問い合わせく 
ださい。 


フォーム（スカパー!] ]0、 W 0 W 0 W デジタルプラ 
ス r と個別に契約ずることび必要でず。 

契約したいプラットフォームの契約申込書に必要事 
項をご記入のラえ、投函して < ださい。 

詳しくは、スカパー!] ]0、 W 0 W 0 W デジタルプラ 
スのカスタマーセンターにお問い合わせください。 


お客さま 




(株） B-CAS へのは びき 


(株） B-CAS 

( B - CAS 力ードの管理会社） 

杉 ：:。I 

mmmmf 


お客さま 


スカ パー！ 110 


口 □皿 □□□ I 

(^:：：： 

□xHxim V 

契約申込はがき 

お客さま W 0 W 0 W デジタルプラス 

I~ j nnmnnn A 

(^:：：： 

CEixnm H 


契約申込はびを 


《各プラットフォームの社名は 
変更される場合びあります。 


お買い上げを、はじめて CS チヤンネルを選局するときは 


原 画面表示 オフタイマー画面サイズ 

/7) 〇 〇 〇 

I 〇 J CATV 3 朽入力 お好み連 局/錦！ 

い〇 〇 〇 

の®® 
® ® ® 
の®® 
減@ @ 

(地上 A ) 硬上 D ] BS [CS ) 


データ運お 


音量 選局 


@ © 
〇 © 


0 

y 


テしビ/ラジ3/ 
データ 

〇 

入力切換 

〇 


雲謹をミぁ)に卜 
〇 〇 



CS ネットワーク情報を取得ずるため、つざの 

手順で操作して < ださい。 

①放送切換ボタンの区 D を押します。そのま 
まで已砂程お待ち < ださい。 

③ U モコンのチャンネルボタン( X )を巧しま 
す。そのままで已砂程お待ち < ださい。 

③ ^を巧して、選局したい放送局のチャン 
ネ J レ番号び表おされることを確認します。 

④ 選局したい放送局のチャンネル番号び表示 
されない場合は、チャンネルボタン。^ま 
たは®を押し、目的のチャンネル番号び 
表示されるまで、再度5砂程度お待ちくだ 
さし、。 


操作の前に^^ ■110 度 CS デジタル放送について 
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I メ ニユー にごいて 


■ テレビ画面にメニューを表示させて、1」 モコ ン操作で映像や音声などの調整や各種機能の設定びでさ 
まず。ここではメニューの基本的な使いかたについて説明します。詳しくは、それぞれのページをご覧 
<ださい。 （48 ページ参照） 


I メニューの基本操作 



〔メニュー操作に使うリモコンボタン ） 

メニューボタン 

• メニュー画面の表示を入/切します。 

力ーソルボタン(上•下•左モ） 

•上下左ち方向に力ーソルを移動し、項目を選択します。 

-左も力ーソルボタンで、項目の調整を行しほす。 

を巧ずと、数値び増えまず。 


d を巧ずと、数値び減ります。 

戻るボタン_ 

• 1つ前の画面に戻 D ます。 

決定ボタン 

•先に進みます。 

• 選んでいる項目を確定します。 

終了ボタン 

-メニューの操作び分からなくなったときなど、操作をしりたん終了したし)ときに使う 
と便利です。 

•メニュー表示を終了すると志メニューボタンと同じように使えます。 


メニュー画面の見かた 

▼テレビメニュー画面表示例ほ B 分） 


体設定…チャンネル設定] 
本体設定 
チヤンネル設定 


時刻設定 
入力表示還択 
入力設定 
PC 設定 


機能切換デジタル語 


画面上で程色で表示されているところ 

-いま選ばれている項目です。 

• ミ夫定ボタンを押すと、遇ずれてしぶ項目の設定画面になります。 

画面上で白い文字で表示されている項目 

• 選択可能な項目です。 


メニュー画面の表示時間について 

-メニュー画面を表示、設定中に約1分間何を操作をしないと、メニュー画面び解除され通常画面に戻 
ります。 



• 本書に掲載している画面表示のイラストは説明用のちのであり、一部お大や省略をしていますので、実際の画面表示 
とはを少異なります。 

• メニュー画面の表示内容は変更される場合びあります。 
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映像ポジション 
明るさセンサー 
明るさ 
映像 

黒レベル 
色の语さ 
色ぁい 
画質 

お能詳細設定 
U セット 


メニユー画面からメニユー項目を 

巧 a ザ、 

巧成 

(D 


本体設定 


面巧 i サイプ 


I •デジタル設定 1 

'プ ~ r 、 ' 


才ートワイド 
映像入/切 
カレーバック 
オフタイマー設定 
オンタイマー設定 
省エネ設を 
映像反転 
チャイルド□ック 


④ 


本体設定 ちおなが^デ ジタル設定 
画面サイス 



省エネ設定 
映な反お ♦ 

チャイルド□ック 


(4) 


画面サイス 
才ートワイド 
映像入/切 


オフタイマー設定 
オンタイマー設定 
省エネ設定 
映像反転 
チャイルド□ック 


[例]「ブルーバック」の設定 


1 


る3を押し、メニュー画面を表示 
する 


① 


音青調整本巧設定機能切換デジタル設定 



I メニュー画面と設定画面の基本操作 


ミ夫定 


設定画面で設定する 

① 


項目を選んで確定してください 


L 入 I 


♦ 


項目を選んで確定して < ださい 


う 

I 切 I I 


關 



設定の操作中に、1つ前の画面に戻0たい 
ときは、 g を押しまず。 

終了 


ちまたはちを押し、通常画面に 
房す 


■ 天面ボタンでちメニュー操作でさます。 

《 U モコンび使えなかったりしたときなど、天面ボ 
タンでちメニュー操作でさまず。 


天 面 ボタン 

一音 S + 

()() 

^遅局^ 

()0 

タニュ- 

〇 

入を麗画 
〇 

電源 

〇 

1」モコン 
ボタン 

0 徑 >0 

C ：：：^ 

0 霞 > 0 

ベニ: L - 

〇 


電源 

巧 

機能 

カーソル 

左モ 

カーソル 

上-下 

こ ユー 

入-切 

ま定 

電源 

入-切 






ブルーバック 


••ブルールック] 
度有 


プルーバック 


•••カレーバック]_ 

樓能切換 


齡納換 


—[機能切換…ブルーパック] 


■メニュー[映虜調整] 
映橡謂整 


-[お能切換…ブルーパック] 



^ 引の引の印 

5：棚恥 4 + 


操作の前に 



メニユーについて 
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メ ニユー について (つづき) 


メニユー頂目の一覧 


■メニュー 
映像調整 


音声調整 


本体設定機能切換デジタル設定 


i 



映像ポジション[ダイナミック] 
明るさセンサー[切] 


明るさ 
映像 
黒レベル 
をの慮さ 
をあい 
画質 

機能詳細設定 
リセット 


[明るい] 
[ 4引 
[ 0 ] 
[+ 引 
[ 0 ] 
[ 0 ] 


高音 [ 0]—- 

低音 [ 0]-- 

パランス 左- 

U セット 


-ち 



I 


I 



^映像調整& 

映像をお好みの状態に調整す 
る項目です。 

映像ポジション……140ページ 
明るさセンサー"…140ページ 

明るさ . 140ぺージ 

映像 . 140ぺージ 

黒レベル . 140ぺージ 

色の濃さ . 141ぺージ 

色あい . 141ぺージ 

画質 . 141ぺージ 

機能詳細設定…•…141ページ 
リセット . 14□ページ 


チヤンネル設定 
時刻設定 
入力表示還択 
入力設定 
PC 設定 



画面サイズ 
才ートワイド 
映像入/切 
プルーパック 
オフタイマー設定 
オンタイマー設定 
省エネ設定 
映像反面 
チャイルドロック 


デジタル設定 


デジタル メニユーへ 
デジタル固定 


本体設定 

使用環境に合わせた設置調整 
に関する機能の項目です。 

チヤンネル設定 

54•已2ぺージ 

時刻設定 . 

…1已〇ぺージ 

入力表を選択- 

…123ページ 

入力設定 . 

…111ぺージ 

PC 設定 . 

…128ぺージ 


デジタル設定 


デジタル放送に関する設定項 
目です。_ 

デジタルメニューへ 

. 49ぺージ 

デジタル固定…"…122ページ 



音声調整 

音声をお好みの音質に調整す 

る項目です。 


巧 B. 

..... 143ぺージ 

低音 . 

..... 143ぺージ 

バランス . 

…143ぺージ 

U セット . 

…143ぺージ 



《映像ポジシヨンごとに設定でをます。また、映 
像ポジションごとに工場出荷時の設定び異な 
ります。 


機能切換 

本機のいろいろな機能の設定 
項目でず。 

画面サイズ . 135 ぺージ 

才ートワイド . 136 ぺージ 

映像入/切 . 142 ページ 

ブルーバック . 142 ぺージ 

オフタイマー設定" 148 ぺージ 
オンタイマー設定 "1 52 ぺージ 
省エネ設定 

13 Q .148 ぺージ 

映像反転 . 138 ぺージ 

チャイルド□ック…" 1 已 4 ぺージ 



















































































デジタルメニューについて 


I メニュー画面から r デジタル設定」一「デジタルメニューへ」を選ぶと、デジタルメニュー画面び表おさ 
れます。デジタルメニューでは、アンテナ設定や暗証番号の設定など、デジタル放送などの視聴に関連 
したを種設定および設定内容の変更•確認、また受信したを種データの表示などを行います。操作手順 
の詳細については、それぞれのページをご覧ください。 

デジタルメニューを表巧する 

I デジタルメニューは、デジタル放送画面でしか表示でさません。画面に「放送び受信でさません」と表示 
されていてを、デジタルメニューは操作でさます。 

I 歷3を押し、地上デジタル放送を選ぶ 


2苗を J 甲し、メニュー画面を表巧する 

3 の00 で r デジタル設定 J を選ぶ 

@こて::: f ：： ごジで r デジタルメこューへ J を選び、風を押す 



-デジタルメニュー画面び表示されます。 

I デジタルメニュー画面の見かた 

▼デジタルメニユー画面表示例 


郵宙ま号設定 


[システム段を…巧巧投定] 


お住まいの地域を設定してください。 


1 化巧道 


1 M ま 1 

II 甲记越/‘化屋 1 

1 中卸,/ミ巧 1 

II 近 K 1 

1 中国/四国 1 

II 九册,/み巧 1 


-画面上で黄色で表示されているところ 

• しほ力ーソルのある項目です。 

• ミ央定ボタンを押すと、選ばれている項目を確定したり、設定画面を表示し 
たりでをます。 

—画面上で白で表71^されている項目 

• 現在の設定です。 


メニュー画面の表示時間について 

-メニュー画面を表示、設定中に約1分間何を操作をしないと、メニュー画面び解除され通常画面に戻 
ります。 

ただし「アンテナ設定」画面は1分間経過してをメニュー画面び解除されません。 



本書に掲載している画面表示のイラストは説明巧のちのであ0、一部拡大や省略をしていますので、実際の画面表 
示とは多少異なります。 


操作の前に^^ ■メ11ユ—に03て(つづさ) 
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メ ニユー について (つづき) 


I デジタルメニュー頂目の一覧 


■デジタルメニュー 


CC 番組視聴設定塵システム設定岂外部機器設定 

=お知 5 せ 



游ま組視聴設定 

B システム設定 

1字幕表示設定 

1デジタル音声設定 

1チャンネル表示設定 

1ダウン □ー ド設定 

1画面表示設定 

1地上デジタル設定 

1暗証番号設定 

1アンテナ設定 

1視聴年輪制限設定 

1通信設定 

| PPV 設定 

1地域設定 

1双方向 サービス 設定 

1個人情報初期化設定 

■ 1システム動作テスト 


m 番組視聴設定 

字幕表示設定 . 

…1已已ぺージ 

チヤンネル表示設定…' 

…15已ぺージ 

画面表巧設定 . 

…15已ぺージ 

暗証番号設定 . 

…158ぺージ 

視聴年齢制限設定…… 

…158ぺージ 

PPV 設定 . 

…158ぺージ 

双方向ヴービス設定… 

…1已1ぺージ 




受信メッセ~ジー覧 
ボ-ド 

受信機レポ~卜~ 

に力ード番号表 
PPV 購入履歴 


置外部機器設定 

ビデオ連動録画設定… • 119ぺージ 



圖 システム設定 

一' ぐ 'iJin II .と ±= Ar«=；=i . 

1 OC へ0 ご/ 

ァソソル曰ドぷ疋 

1 ピ。 ン 

1 マ〇へ〇 ご？ 

ソワソ U |^ぷ疋 

+++1 1- 一" ぐ yyt 7 II .=凡。 . 

1 /ピ/\ ン 

マ〇盡〇イへ。 ご？ 

I 怔 JI ァソソルぶ疋 

17 、/ — 中 . 

/。•ゴ与 へン 

マイへ。 ご？ 

) ソァアぶ疋 

ぶ尸二凡ク . 

/ A へ ン 

マロ广1，口〇-1 户 1 へ。 ご'; 

励 apX 疋 

+++ i 4 stt = A »«=?3 . 

/〇 〜 OU * 1 〇 ■ヘン 

. C マぺ ぐ？ 

I 怔视ぶ疋 

i 因 A ，卜ま#曰う,で甘〇イレニ凡。 . 

〇 / へ ン 

. 1 マつ八。 ぐ/ 

個入1目那イノ J 期1〔ぶ疋 

システム 動作 テスト"…… 

1 /づ ン 

. 82ぺージ 


曰お知 5 せ 

受信メッセージー 覧 ……160ぺージ 

ボード . 160ぺージ 

受信機レポート . 160ぺージ 

に力ード番号表示 . 160ぺージ 

PPV 購入履歴 . 160ぺージ 























































































受信設定 


ノ 



ぺージ 


設定をする前に . 己2 

放送の種類と必要な設定について . 已2 

メニュー画面の操作について . 已2 

地上アナ□グ放送のチャンネルを設定ずる..已3 

チャンネ J レ設定：自動（自動設定） . 已4 

チャンネ J レ設定:地域番号(地域番号設定） . 已4 

地域番号早見表 . 已6 

地域番号一覧表 . 已8 

個別設定 . 62 

受信チヤンネル . 62 

チヤンネル表お . 62 

受信微調整 . 曰2 

スキップ . 曰2 

デジタル放送の設定について . 64 

設定のなびれ . 曰4 

B - CAS カー K につし、て . 巨已 

B-CAS 力ードおよびコピー制御信号についてのお知5せ...日已 
B-CAS 力ードを入れる . 66 

地域設定をずる . 67 

地域と郵便番号を設定ずる . 67 


ページ 


地上デジタル放送のチャンネルを設定ずる..巨9 

地上デジタル放送のチャンネル設定について ...... 69 

自動登録 . 70 

追加登録 . 70 

チャンネル確認/変更 . 72 

登録先の数字ボタンを変更ずる . 72 

枝番を変更する . 72 

視聴しないチャンネルをスキップずる . 72 

デジタル放送を視聴ずるための設定をずる.. 74 

アンテナ設定 . 74 

電話回線に接続ずる . 76 

電話回線の設定 . 78 

電話会社設定 . 80 

システム動作テストを行う . 82 






















































設定をする前に 


放送の種類と必要な設定について 


地上アナ□グ放送び見たい 


地上デジタル放送び見たい 


己3〜巨3ぺージ 
巨己〜73ぺージ 


BS-n 0度 CS デジタル放送び見たい)巨己 *6 巨•74,7己ぺージ 


デジタル放送の有料番組や 
双方向通信を楽しみたい 


^^7巨〜8ぃ1巨1 


ぺージ 


メニュー画面の操作について 

I 設逊ま、おもにメニュー画面を操作しなび b 行います。 
メニュー画面は U モコンで操作します。 


vriy 

爾@ @ 

放送切換 

( 阻上 A) 硬上 D] BS fcS ) 

立 S ; iig テレビ/ラ巧/ 

デ-夕運お气^ S 胃トタ 

@ 0 0 〇 


消音 

〇 


0 © 


六力切換 
〇 


11 


〇 


ソニュ- 
〇 


f 決定^ 


お了 C —«一一 -つ戻る 
〇 〇 
青 ホ綜黄 

0 0 0 0 


AQUOS 


操作のなびれ 


①ちを押してメニュー画面を表示します。 

⑤ここ ご合 c ；；：：3 r：p 00 で項目や値を選びます。 
③ （ g ) で巧定します。 

みちでメニュー画面を消します。 


メニュー画面の操作について、詳しくは46〜已〇 
ページをご覧ください。 
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I ©譲黯 □グなをのチャンネルを 


■ 地上アナ □ グ放送 (従来の VH F/U H F 放掛の受信チャンみレ設定です。 

(工場出荷時は、 VHF 1 〜] 2チャンネルび設定されています。） 

■ 「自動」 r 地域番号」 r 個別」 の3つの設定ち法びあります。（下記参照） 



受信設定^^ B 地卖ナ n グ放蹇チヤ妻ルを設定ずる 
■震害查刖に 
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地上アナログ放送のチヤンネルを 

設定ずる (つづを） 


® を押し、地上アナ □ グ放送を選ぶ 



チヤンネル設定 
時刻設定 
入力表示還択 
入力設定 
PC 設定 


[リモコンのボタン I 


メ ニユー 


6を押し、メニュー画面を表巧する 


00で r 本な:設定 J を選ぶ 



メニュー項目 

I チャンネル設定:自動(自動設定） 

■ 使巧する地域の、現在の電波状態で受信でさる 
VHF と UHF の放送電波(チャンネル)を自動的に 
キャッチして、記憶させることびでさまず。 
初めてチャンネル設定ずるとさに選びまず。 

• 2回目!•ソ降に自動設定したときは、現在登録されてい 
るチャンネルを消して新たに登録しなおしまず。 

• 記憶されたチャンネルが20局に達しないときは、残 
りはずべて自動的にチヤンネルスキップ(飛び越し） 
に設定されまず。 




-本機は地上アナログ放送のチャンネルを20局 
まで記憶でさます。 

-地域番号一覧表 (58-61 ページ)に掲載されて 
いる都市の近郊にお住まいの場合、掲載されて 
いるチャンネルと放送局名び、現在受信してい 
るチャンネルと一致している場合は、その都巿 
の地域番号で設定して < ださい。 

-地域番号による設定は、お住まいの都巿の中で 
ち地域によって受信チャンネルび異なり、設定 
してち受信でをない場合びあります。このとを 
は、個別設定 (62 ぺージ)をしてください。 

-地域番号を設定したとさに、地域番号一覽表 
(58 〜61ぺージ)に放送局名び記載されていな 
いチャンネルは、自動的にチャンネルスキップ 
されます。地域番号「000」は除く） 

メニュー画面について 

-メニュー画面は表示後、何ち操作しないと約1分 
後に自動的に消えます。表示されている間につ 
ざの操作を行って < ださい。 


チヤンネル設定:化域番号(化巧番号設定) 

「地域番号早見表」 （5 已. 57ページ)、 r 地域番号一 
覧表」 （58 〜已1ページ)で都市名 • 放送局名 • 受信 
チヤンネルを確認したラえで、お住まいの地域に 
ちっとち近い都市名の地域番号を入力してくださ 
い。 

[例]ま京都八王子市にお住まいの場合 
(地域番号「104」を設定する） 


广 

電)，'原面面 i 表をスフタイ7—面面サイズ 

チヤンネルボタン 


CAIV ，打八刀お H ホ;!同/呈占； 


〇 


〇 〇 


Cv W W 
の®® 
の®® 
嘛 ® @ 


巧ち切換 

(地上 A ) を上 D ] BS l_CS 


本体設定 


メニユー昧体設定] 


共通操作 
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初めて受信設定ずるとさや、あらたに登録しなおずとさ 
は自動設定しまず。 


f ：: ごジで r チヤンネル設定 J を 


選び、度安を押す 


—[本体設定…チヤンネル設定] 
本体設定 1 
チヤンネル設定 


時刻設定 
入力表示還択 
入力設定 
PC 設定一 


機能切換デジタル設定 


ここ!:三にここクで設定したいメニュ • 
項目を選び、を押す 



J 


設定画面 

こ:::互三にご r する J を選び、@を 

押す 


■メニユー[本体設定…チヤンネル設定] 


自動 


地域番号 
個別 


I 受信できる放送局を探して登録します 


I しない] 


自動チヤンネル設定が始まります。 

(自動設定中の画面例） 


-[本体設定…チヤンホル設定] 


I 自動チャンネル設定中 

地域番号 I 受信： 

個別 


自動設定終了すると、設定されたチャンネル 
一覧が表示されます。 （設定終了の画面例） 


一 [本体設定…チヤンネル設定] 


設定が終了しました 


地域番号 
個別 


「登録しない I 
1 14 3 4 33 

巨 36 8 4210 


00で惜録する J を選び、@を押す 

-惜録しない」を選び、けを）を押すと、設定内 
容は更新されません。 


数字ボタンで、地域番号 
rio 4 j を入力する 

• 左ち力ーソルボタンでち入力でをます。 


—[本体設定…チヤンネル設定] 


(地域番号:—— ) 

自動 I 地域ま号で設定しまず 

地域ま号は取扱説明書にある一覧表で 
個別 確認してください 


0* 马を押す 

-チャンネル設定び始まり、設定終了後「チャンネル 
設定終了画面」び表示されます。 


Q 0 で惜録する J を選び、 ( g ) を押す 

-惜録しない」を選び、 ( J を馆押すと、設定内 
容は更新されません。 


操作搭了する場合は 

.お3 


〇またはちを巧し、通甫画面に房す 

1つ前に戻る場合は〇を押してください。 


受信設定 



地上アナ□グ放送のチャンネルを設定ずる(つづさ) 
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地上アナログ放送のチヤンネルを 

設定ずる (つづを） 

化域番号早見表 


五十音 


都 

市 

を 


地域番号 

五十音 


都 

市 

を 


地域番号 

ち 

ム 

ま 

若 

お 

市 

021 

か 

川 


□ 


市 

027 

青 


森 


市 

010 

川 


越 


市 

027 

明 


石 


市 

063 

川 


崎 


市 

033 

昭 


島 


市 

030 

巧 

内 

長 

野 

市 

061 


か； 


田 


市 

01 己 


川 


西 


市 

064 


阿 

久 


根 

市 

09 己 

を 

木 

要 


津 

市 

029 


上 


尾 


市 

027 


岸 

和 


田 

市 

061 


朝 


霞 


市 

027 


化 

九 


州 

市 

084 


m 


川 


市 

002 


化 


見 


市 

009 


足 


利 


市 

027 


岐 


阜 


市 

047 


厚 


木 


市 

033 


京 

都 


市 

1 

060 


網 


走 


市 

001 


京 

都 


市 

2 

098 


我 

孫 


モ 

市 

029 


桐 


生 


市 

102 


尼 


崎 


市 

061 

< 

ill 


路 


市 

004 


安 


城 


市 

0 己 4 




谷 


市 

103 

い 

飯 


田 


市 

04 己 


能 


本 


市 

090 


池 


田 


市 

061 


倉 


敷 


市 

070 


生 


駒 


市 

061 


久 

留 


ホ 

市 

08 已 


石 


巻 


市 

014 


写 




市 

073 


和 


泉 


市 

061 

こ 

高 


巧 


市 

082 


伊 

勢 


崎 

市 

02 己 


甲 


府 


市 

043 


伊 


丹 


市 

061 


神 


戸 


市 

061 


市 


川 


市 

02 白 


郡 


山 


市 

019 


— 


宮 


市 

0 己 4 


ル 

金 


井 

市 

030 


市 


原 


市 

029 


越 


谷 


市 

027 


ま 


木 


市 

061 


ル 


平 


市 

030 




ミ台 


市 

081 


ル 


牧 


市 

0 己 4 


入 


間 


市 

027 


ル 


松 


市 

041 


い 

わ 


さ 

市 

020 

さ 

さ 

い 

た 

ま 

市 

027 


III 

ち 


国 


市 

077 


m 




市 

061 

ラ 

宇 


ミ台 


市 

060 


佐 


智 


市 

087 


宇 

都 


宮 

市 

101 


ミ酉 


舌 


市 

018 


宇 


部 


市 

076 


ホ巨 

模 


原 

市 

033 


浦 


安 


市 

029 


佐 


倉 


市 

029 

を 

海 

を 


名 

市 

033 


佐 

世 


イ呆 

市 

089 


江 


別 


市 

001 


ホし 


幌 


市 

001 

お 

青 


梅 


市 

030 


座 


間 


市 

033 


夫 


分 


市 

091 


狭 


山 


市 

027 


大 


±B 


市 

047 

し 

静 


岡 


市 

049 


大 


品 


市 

061 


下 


関 


市 

07 己 


大 


館 


市 

016 


周 


南 


市 

074 


大 


ま 


市 

0 己 8 


上 


越 


市 

038 


大 

牟 


田 

市 

086 

ず 

吹 


田 


市 

061 


岡 


崎 


市 

0 己 4 


鈴 


鹿 


市 

〇已 7 


岡 


山 


市 

070 

せ 

瀬 


戸 


市 

0 己 4 


ミ中 


縄 


市 

096 


仙 


J-X 


市 

013 


ル 


樽 


市 

007 

そ 

草 


加 


市 

027 


ル 

田 


原 

市 

03 己 

た 

大 


東 


市 

061 


- t ± d - 

巧 


広 


市 

00 己 


局 


岡 


市 

040 


ル 


山 


市 

027 


局 


崎 


市 

02 己 

か 

义 

務 


原 

市 

106 


局 


概 


市 

061 


品 

ち 


川 

市 

063 


局 


松 


市 

078 


鹿 

お 


島 

市 

094 


宝 


塚 


市 

061 


植 


原 


市 

06 己 


立 


川 


市 

030 


柏 




市 

029 


多 


摩 


市 

10 已 


春 

曰 


井 

市 

0 己 4 

ち 

茅 

ヶ 


崎 

市 

034 


春 

曰 


部 

市 

027 


千 


葉 


市 

029 


門 


宣 


市 

061 


調 


巧 


市 

030 


金 




市 

041 

ご 

ま 




市 

0 己 7 


鎌 


倉 


市 

033 


こ） 

< 


ば 

市 

029 


刈 


谷 


市 

0 己 4 


± 


浦 


市 

029 
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五十音 


都 

市 

を 


地域番号 

五十音 


都 

市 

を 


地域番号 

ご 

鶴 


岡 


市 

018 

ひ 

弓ム 


前 


市 

010 

と 

東 

京 

2 

3 

区 

030 


広 


島 


市 

071 


徳 


島 


市 

097 

ふ 

福 


井 


市 

042 


所 


沢 


市 

027 


福 


岡 


市 

083 


鳥 


取 


市 

067 


福 


島 


市 

019 


ち 

ル 


牧 

市 

006 


福 


山 


市 

072 


1^=1 

畳 


山 


市 

039 


藤 


枝 


市 

0 己 3 


な 


川 


市 

〇已已 


藤 


沢 


市 

033 


曲 


田 


市 

0 己 6 


是 


± 


市 

0 己 1 


曲 


中 


市 

061 


1^=1 

是 

± 


宮 

市 

0 己 1 


曲 


橋 


市 

〇已已 


府 

中市 （ 

ま京） 

030 


1^=1 

畳 

田 


林 

市 

061 


船 


橋 


市 

029 

な 

長 


岡 


市 

037 

へ 

別 


府 


市 

091 


長 


崎 


市 

088 

ほ 

防 


府 


市 

074 


長 


野 


市 

044 

ま 

前 


橋 


市 

02 己 


流 


山 


市 

029 


町 


田 


市 

033 


名 

ち 


屋 

市 

0 己 4 


松 


江 


市 

068 


那 


覇 


市 

096 


松 


阪 


市 

0 己 7 


奈 


良 


市 

06 已 


松 


戸 


市 

029 


習 

志 


野 

市 

029 


松 


原 


市 

061 

に 

新 


漏 


市 

037 


松 


本 


市 

046 


新 


座 


市 

027 


松 


山 


市 

079 


新 

居 


お 

市 

080 

み 



郷 


市 

027 


西 


宮 


市 

061 




島 


市 

0 己 2 

め 

ミ召 


ま 


市 

0 己 2 


= 鷹 市 

030 

ね 

寝 

屋 


川 

市 

061 


水 


戸 


市 

022 

の 

野 


田 


市 

029 


都 


城 


市 

092 


延 


岡 


市 

093 


宮 


崎 


市 

092 

は 

函 


館 


市 

003 

む 

武 

蔵 


野 

市 

030 


秦 


野 


市 

036 


室 


蘭 


市 

008 


八 

王 


モ 

市 

104 

ち 

盛 


岡 


市 

012 


八 


戸 


市 

011 


守 


□ 


市 

061 


羽 

曳 


野 

市 

061 

や 

矢 


板 


市 

100 


お 


田 


市 

069 


焼 


ま 


市 

049 


お 


松 


市 

〇已〇 


八 


尾 


市 

061 


半 


田 


市 

0 己 4 


八 

千 


代 

市 

029 

ひ 

東 

大 


阪 

市 

061 


八 


代 


市 

090 


東 

久 

留 

ホ 

市 

030 


山 


お 


市 

017 


東 

巧 


山 

市 

030 


山 


□ 


市 

074 


彦 


根 


市 

0 己 9 


大 


和 


市 

033 


曰 


立 


市 

023 

ぶ 

横 

須 


賀 

市 

033 


ひ 

たちなか 

市 

022 


橫 


お 


市 

033 


曰 


野 


市 

030 


四 

曰 


市 

市 

0 己 7 


姫 


路 


市 

062 


ホ 


テ 


市 

068 


枚 


ち 


市 

061 

わ 

和 

歌 

山 

市 

1 

107 


平 


塚 


市 

034 


和 

歌 

山 

市 

2 

09 白 




工場出荷時は、地域番号 rooo 」 に設定されています。 

地域番号を設定したときに、地域ま号一覧表 (58 〜 61 ページ)に放送局名び記載されていないチャンネルは、自動 
的にチャンネルスキップされます。(地域番号「000」は除く） 

地域番号による設定は、お住まいの都市の中でも地域によって受信チャンネルび異なり、設定しても受信でをない場 
合びあります。このときは個別設定 (62 ぺージ)をしてください。 


受信設定 



地上アナ□グ放送のチャンネルを設定ずる(つづを) 
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地上アナログ放送のチヤンネルを 

設定ずる (つづを） 


地域番号-質表 



リモコン番号 

1 

2 

3 

4 

已 

6 

7 

吕 

9 

10 

11 

12 

ii 

都巿名 

地域番号 

受信チヤンネル 

放送局名 

工場出荷時設定 

000 

1 

2 

3 

4 

已 

白 

7 

8 

g 

10 

11 

12 

1 

吕 

3 

4 

已 

巨 

7 

8 

曰 

10 

11 

12 

化ミ毎道 

ホし幌 

001 

1 

吕 

3 

17 

已 

巨 

27 

8 

3已 

10 

11 

12 

北海道巧違 


NHK 総合 

テレビ化ミ毎道 

札幌テレビ 


化瓶歐體送 


北海道テレビ 



NHK 教育 

脚 II 

002 

1 

吕 

33 

37 

3白 

巨 

7 

8 

白 

10 

11 

12 


NHK 教育 

テレビ北海道 

；] 備啟體送 

北ミ毎道テレビ 


札幌テレビ 


NHK 撒合 


北海道放送 


函館 

003 

21 

27 

3已 

4 

已 

巨 

7 

8 

白 

10 

11 

12 

テレビ：]ヒ海道 

北驢巧娜送 

化ミ毎道テレビ 

NHK 総合 


北海道放送 




NHK 教育 


札幌テレビ 

卸瞄 

004 

1 

吕 

39 

41 

已 

白 

7 

8 

9 

10 

11 

12 


NHK 教育 

化海道テレビ 

北臟體送 



札幌テレビ 


NHK 総合 


北海道放送 


帯広 

00已 

32 

吕 

34 

4 

已 

白 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

北髓巧ヒ臓 


化海道テレビ 

NHK 総合 


化ミ毎道放送 




ネし幌テレビ 


NHK 教育 

苦ル牧 

006 

47 

49 

已1 

已3 

己己 

已7 

百1 

8 

9 

10 

11 

12 

テレビ北海道 

NHK 教育 

NHK 総合 

北髓刘版送 

北海道放送 

ネし隅テレビ 

北海道テレビ 






小惶 

007 

24 

吕 

26 

4 

已 

巨 

7 

8 

白 

10 

11 

12 

テレビ：!ヒ海道 

NHK 教育 

化海颗體送 

北海道テレビ 



札憾テレビ 


北海道放送 


NHK 総合 


ま蘭 

008 

1 

吕 

29 

37 

3白 

巨 

7 

8 

白 

10 

11 

12 


NHK 教育 

テレビ北海道 

腳紋體送 

北ミ毎道テレビ 


札憾テレビ 


NHK 揣合 


化ミ每道臟 


化見 

009 

1 

吕 

3 

4 

己白 

已1 

7 

8 

白 

10 

已3 

12 


NHK 教育 



北;職化放送 

化ミ毎适テレビ 

札幌テレビ 


NHK 総合 


北ミ毎道放さ 


A 林 

青森 

010 

1 

吕 

3 

4 

已 

白 

38 

8 

34 

10 

11 

12 

青森臓テレビ 


NHK 総合 


NHK 教育 


青森テレビ 


青森朝日臟 




八戸 

011 

1 

吕 

33 

4 

31 

白 

7 

8 

9 

10 

11 

12 



青森テレビ 


青森朝日放送 


NHK 敦育 


NHK 総合 


青森臓テレビ 


岩手 

盛岡 

012 

1 

吕 

3 

4 

已 

白 

7 

8 

31 

3已 

11 

33 




NHK 総合 


旧 C テレビ 


NHK 教育 

岩手朝日テレビ 

テレビ岩手 


めんこいテレビ 

宮城 

仙台 

013 

1 

吕 

3 

4 

已 

巨 

32 

8 

34 

10 

11 

12 

東北放送 


NHK 総合 


NHK 教育 


東曰本放送 


宮城テレビ 



仙台放送 

石卷 

014 

已白 

吕 

已1 

4 

4白 

巨 

61 

8 

已已 

10 

11 

己フ 

東北放ち 


NHK 総合 


NHK 教育 


東曰本放送 


宮城テレビ 



仙台放送 

が:田 

串;:田 

015 

1 

吕 

3 

4 

已 

巨 

7 

8 

白 

31 

11 

37 


NHK 教育 







NHK 撒合 

秋田朝日放送 

秋田放送テレビ 

秋田テレビ 

大館 

016 

1 

吕 

3 

4 

已 

白 

7 

8 

9 

已9 

11 

己フ 


( KIHK 教育) 


( NHK 総合) 


嫩田臓テレり 


NHK 教育 

NHK 総合 

秋田朝日放送 

棚臓テレビ 

秋田テレビ 

山形 

山お 

017 

1 

吕 

3 

4 

已 

36 

30 

8 

9 

10 

11 

38 




NHK 教育 


テレビユー山お 

さ柳た比- 

NHK 揣台 


山形放さ 


山形テレビ 

鶴岡 

018 

1 

吕 

3 

4 

已 

白 

7 

3白 

9 

22 

11 

24 

山形脈送 


NHK 総を 



NHK 教育 


山形テレビ 


テレビ： L - 山形 


さく加た比- 

福島 

福島 

019 

1 

吕 

31 

4 

33 

巨 

3已 

8 

白 

10 

11 

12 


NHK 教育 

テレビユー福島 


福島峽テレビ 


福島放送 


NHK 撒合 


福島テレビ 


いわを 

020 

1 

已2 

3 

4 

已 

已8 

7 

8 

曰 

10 

11 

60 


テレビュー福島 


NHK 総合 


福島中巧テレビ 


福島テレビ 


NHK 教育 


福島枝送 

会ま若松 

021 

1 

吕 

3 

4 

已 

巨 

7 

47 

白 

37 

11 

41 

NHK 総合 


NHK 教育 



福島テレビ 


テレビユー福島 


福島中巧テレビ 


福島放送 

巧城 

水戸 

022 

44 

吕 

4白 

42 

已 

40 

7 

38 

9 

3白 

11 

32 

NHK 総合 


NHK 教育 

曰本テレビ 


T 巨 S テレビ 


フジテレビ 


テレビ朝日 


テレビ東を 

日立 

023 

52 

吕 

已〇 

已4 

已 

已已 

7 

已8 

9 

60 

11 

巨吕 

NHK 総合 


NHK 教育 

曰本テレビ 


TBS テレビ 


フジテレビ 


テレビ朝日 


テレビ‘東を 

栃木 

矢板 

100 

40 

吕 

30 

3白 

33 

42 

7 

45 

9 

已9 

11 

61 

NHK 総合 


NHK 教育 

曰本テレビ 

とちざテレビ 

下巨5テレビ 


フジテレビ 


テレビ朝日 


テレビ東を 

宇都宮 

101 

己1 

吕 

49 

已3 

已 

已已 

7 

已フ 

31 

41 

11 

44 

NHK 総合 


NHK 教育 

曰本テレビ 


下 BS テレビ 


フジテレビ 

とちぎテレビ 

テレビ朝日 


テレビ東京 

群馬 

前橋 

02已 

已2 

吕 

已〇 

已4 

40 

已已 

7 

已8 

白 

白0 

48 

62 

NHK 総合 


NHK 教育 

曰本テレビ 

放送大学 

TBS テレビ 


フジテレビ 


テレビ朝曰 

群馬テレビ 

テレビ東京 

桐生 

102 

己1 

2 

已7 

已3 

40 

已已 

7 

3已 

曰 

已9 

41 

61 

NHK 総合 


NHK 教育 

曰本テレビ 

放送大学 

下 BS テレビ 


フジテレビ 


テレビ朝日 

群馬テレビ 

テレビ東京 

埼玉 

さいたま 

027 

1 

吕 

3 

4 

16 

白 

7 

8 

38 

10 

11 

12 

NHK 総合 


NHK 教育 

曰本テレビ 

放送大学 

下巨5テレビ 


フジテレビ 

テレビ埼玉 

テレビ朝日 


テレビ東を 

熊谷 

103 

51 

吕 

3已 

已3 

已 

已已 

1白 

已フ 

30 

已9 

11 

61 

NHK 総合 


NHK 教育 

曰本テレビ 


下 B 5 テレビ 

放送大学 

フジテレビ 

テレビ埼玉 

テレビ朝日 


テレビ東を 


58 






























































































リモコンを号 

1 

2 

3 

4 

已 

6 

7 

吕 

9 

10 

11 

12 

都道 
府県 

都巿名 

化域番号 

受信チヤンネル 

放送局名 

千案 

千案 

029 

1 

2 

3 

4 

1色 

已 

7 

8 

42 

10 

46 

12 

NHK 総合 


NHK 教育 

日本テレビ 

放送大学 

T 日 S テレビ 


フジテレビ 

テレビ巧奈川 

テレビ朝日 

千葉テレビ 

テレビまを 

ま京 

23区 

030 

1 

2 

3 

4 

14 

已 

38 

8 

42 

10 

46 

12 

NHK 総合 


NHK 教育 

日本テレビ 

願;(阳耐タン 

T 目 S テレビ 

テレビ埼玉 

フジテレビ 

テレビ巧奈リ1 

テレビ朝日 

千葉テレビ 

テレビ東京 

八王子 

104 

33 

2 

29 

35 

40 

37 

7 

31 

白 

4已 

11 

62 

NHK 総合 


NHK 教育 

日本テレビ 

顧 V ；(阳耐タン 

T 目 S テレビ 


フジテレビ 


テレビ朝日 


テレビ東京 

を摩 

10已 

4白 

2 

47 

51 

61 

已3 

7 

已已 

白 

已フ 

11 

已9 

NHK 総合 


NHK 教育 

日本テレビ 

願;(忙1耐タン 

T 目 S テレビ 


フジテレビ 


テレビ朝日 


テレビ東京 

巧を JII 

横ミ兵 

033 

1 

2 

3 

4 

16 

已 

7 

8 

42 

10 

11 

12 

NHK 総合 


NHK 教育 

日本テレビ 

放送大学 

T 日 S テレビ 


フジテレビ 

テレビ巧奈川 

テレビ朝日 


テレビ東京 

茅ヶ崎 

034 

33 

2 

吕白 

35 

已 

37 

7 

39 

31 

41 

11 

43 

NHK 総合 


NHK 教育 

日本テレビ 


T 曰 S テレビ 


フジテレビ 

テレビ巧奈川 

テレビ朝日 


テレビ東京 

ル田原 

03已 

已2 

2 

已〇 

己4 

已 

已巨 

7 

已8 

4色 

60 

11 

62 

NHK 総合 


NHK 教育 

日本テレビ 


T 目 S テレビ 


フジテレビ 

テレビ神奈川 

テレビ朝日 


テレビ東を 

案野 

036 

47 

2 

49 

51 

已 

已3 

7 

已已 

白1 

已7 

11 

已9 

NHK 総合 


NHK 教育 

日本テレビ 


T 目5テレビ 


フジテレビ 

テレビ神奈川 

テレビ朝日 


テレビ東を 

新漏 

新漏 

037 

21 

吕 

29 

4 

已 

已 

7 

扫 

9 

3已 

11 

12 

新漏テレビ21 


テレビ新漏 


新漏放送 



NHK 総合 


新漏総をテレビ 


NHK 教育 

上越 

038 

1 

2 

3 

4 

已 

37 

7 

27 

9 

10 

11 

33 

NHK 教育 


NHK 総合 



新漏テレビ21 


テレビ新漏 


新漏放送 


新漏総をテレビ 

富山 

富山 

039 

1 

2 

3 

4 

已 

已 

7 

8 

白 

10 

32 

34 

化日本テレビ 


NHK 総合 







NHK 教育 

チューリップ 

富山テレビ 

高岡 

040 

已〇 

2 

48 

4 

已 

巨 

7 

8 

白 

46 

42 

44 

化日本テレビ 


NHK 総合 







NHK 教育 

チュ -IJ ップ 

富山テレビ 

石川 

金ミ尺 

041 

1 

2 

3 

4 

已 

巨 

吕已 

8 

9 

33 

11 

37 




NHK 総合 


MRO テレビ 

北陸朝日放送 

NHK 教育 


テレビ金お 


石 J II テレビ 

福井 

福井 

042 

39 

2 

3 

4 

已 

已 

7 

8 

白 

10 

11 

12 

福井テレビ 


NHK 教育 



MRO テレビ 



NHK 総合 


FBC テレビ 


山梨 

甲府 

043 

1 

2 

3 

4 

已 

已 

37 

8 

9 

10 

11 

12 

NHK 総合 


NHK 教育 


山梨放送 


テレビ山駕 






長野 

長野 

044 

1 

44 

已〇 

4 

40 

已 

42 

8 

4色 

10 

48 

12 


NHK 総合 

長!?朝日放送 


テレビ信帅1 


長野放送 


NHK 教育 


信越放送 


飯田 

04已 

44 

2 

3 

4 

已 

巨 

7 

42 

白 

40 

11 

12 

長野朝日放送 


NHK 教育 

NHK 撒合 


信越放送 


テレビ信州 


長野放を 



松本 

046 

1 

44 

已〇 

4 

48 

已 

42 

8 

4色 

10 

40 

12 


NHK 総合 

長お朝日放送 


テレビ信州 


長野放送 


NHK 教育 


信越放送 


岐阜 

岐阜 

047 

1 

2 

3 

4 

已 

已 

3己 

8 

白 

10 

11 

37 

東ミ毎テレビ 


NHK 総合 


CBC テレビ 


中京テレビ 


NHK 教育 


メ〜テレ 

岐阜放送 

さ務原 

106 

1 

2 

3 

4 

已 

已 

35 

8 

白 

10 

11 

41 

東海テレビ 


NHK 総合 


C 巨 C テレビ 


中京テレビ 


NHK 教育 


メ〜テレ 

岐阜;政送 

詩岡 

詩岡 

049 

1 

吕 

31 

4 

33 

已 

35 

8 

白 

10 

11 

12 


NHK 教育 

静岡第-テレビ 


静岡朝日テレビ 


テレビ静岡 


NHK 総合 


静岡放送 


お松 

〇已〇 

1 

30 

3 

4 

已 

已 

7 

8 

白 

28 

11 

34 


綱第-テレビ 


NHK 揣合 


静岡放送 


NHK 教育 


静醜日テレビ 


テレビ静岡 

富± 

〇已1 

1 

已4 

27 

4 

29 

已 

3白 

8 

已2 

10 

41 

12 


NHK 教育 

静岡第-テレビ 


菌岡朝日テレビ 


テレビ静岡 


NHK 総合 


静岡放送 


沼津 

0百2 

1 

已1 

61 

4 

已7 

已 

己白 

8 

已3 

10 

已己 

12 


NHK 教育 

静岡第-テレビ 


静岡朝日テレビ 


テレビ静岡 


NHK 総合 


静岡放送 


藤枝 

〇已3 

1 

44 

24 

4 

2色 

已 

38 

8 

42 

10 

40 

12 


NHK 教育 

静岡第-テレビ 


爵岡朝日テレビ 


テレビ静岡 


NHK 総合 


静岡放送 


愛知 

名ち屋 

0百4 

1 

吕 

3 

4 

已 

已 

35 

8 

白 

10 

11 

25 

東ミ毎テレビ 


NHK 総合 


C 目 C テレビ 


中京テレビ 


NHK 教育 


メ〜テレ 

テレビ愛知 

豊橋 

〇已已 

已已 

吕 

已4 

4 

62 

已 

58 

8 

已〇 

10 

60 

已2 

東海テレビ 


NHK 総合 


CBC テレビ 


中京テレビ 


NHK 教育 


メ〜テレ 

テレビ愛知 

豊田 

〇已6 

已7 

2 

已3 

4 

已已 

已 

己白 

8 

已1 

10 

61 

49 

東ミ毎テレビ 


NHK 総合 


C 巨 C テレビ 


中京テレビ 


NHK 教育 


メ〜テレ 

テレビ愛知 

兰重 

津 

〇已7 

1 

2 

3 

4 

已 

已 

3己 

8 

白 

33 

11 

2已 

東ミ毎テレビ 


NHK 総合 


CBC テレビ 


中京テレビ 


NHK 教育 

兰重テレビ 

メ〜テレ 

テレビ愛知 

滋質 

大津 

058 

1 

28 

3 

36 

已 

38 

7 

40 

白 

42 

30 

46 


NHK 総合 


毎日テレビ 


A 曰 C テレビ 


関西テレビ 


読売テレビ 

びわ湖放送 

NHK 教育 

彦根 

〇已9 

1 

已2 

3 

己4 

已白 

已 a 

7 

已〇 

白 

巨吕 

11 

已〇 


NHK 総合 


毎日テレビ 

びわ湖放送 

A 曰 C テレビ 


関西テレビ 


読売テレビ 


NHK 教育 


受信設定 



地上アナ□グ放送のチャンネルを設定ずる(つづを) 


朗 




























































































地上アナログ放送のチヤンネルを 

設定ずる (つづを） 


地域番号— 質 表 (つづを) 



リモコンを号 

1 

2 

3 

4 

ち 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

都道 
府県 

都巿名 

化域番号 

受信チヤンネル 

放送局名 

京都 

京都1 

060 

1 

2 

36 

4 

19 

巨 

34 

8 

26 

10 

11 

12 


NHK 総合 

サンテレビ 

毎日テレビ 

テレビ大阪 

A 巨 C テレビ 

京都テレビ 

関西テレビ 

奈良テレビ 

読売テレビ 


NHK 教育 

京都2 

098 

32 

2 

34 

4 

21 

巨 

7 

8 

白 

10 

11 

12 

NHK 京都 

NHK 総合 

京都テレビ 

毎日テレビ 

テレビ大阪 

A 巨 C テレビ 


関西テレビ 


読売テレビ 


NHK 教育 

大阪 

大阪 

061 

1 

2 

3白 

4 

19 

巨 

34 

8 

白 

10 

30 

12 


NHK 総合 

サンテレビ 

毎日テレビ 

テレビ大阪 

A 巨 C テレビ 

京都テレビ 

関西テレビ 


読売テレビ 

テレビ和歌山 

NHK 教育 

兵庫 

巧戸 

061 

1 

吕 

36 

4 

19 

巨 

34 

8 

白 

10 

30 

12 


NHK 総合 

サンテレビ 

毎日テレビ 

テレビ’大阪 

A 巨 C テレビ 

京都テレビ 

関西テレビ 


読売テレビ 

テレビ和歌山 

NHK 教育 

姫お 

062 

1 

已〇 

已臣 

54 

已 

已8 

7 

60 

9 

62 

11 

已2 


NHK 総合 

サンテレビ 

毎日テレビ 


A 巨 C テレビ 


関西テレビ 


読売テレビ 


NHK 教育 

明石 

063 

1 

已1 

已已 

53 

19 

已7 

7 

己白 

白 

61 

30 

49 


NHK 総合 

サンテレビ 

毎日テレビ 

テレビ大阪 

A 巨 C テレビ 


関西テレビ 


読売テレビ 

テレビ和歌山 

NHK 教育 

川西 

064 

1 

29 

33 

35 

已 

37 

7 

3白 

白 

41 

11 

31 


NHK 総合 

サンテレビ 

毎日テレビ 


ABC テレビ 


関西テレビ 


読売テレビ 


NHK 教育 

を良 

奈良 

06已 

1 

2 

36 

4 

19 

巨 

巨吕 

8 

已已 

10 

11 

12 


NHK 総合 

サンテレビ 

毎日テレビ 

テレビ大阪 

A 巨 C テレビ 

奈良テレビ 

関西テレビ 

(奈良テレビ） 

読売テレビ 


NHK 教育 

和歌山 

和歌山 1 

107 

1 

32 

3 

42 

已 

44 

7 

46 

白 

48 

30 

2已 


NHK 総合 


毎日テレビ 


A 巨 C テレビ 


関西テレビ 


読売テレビ 

テレビ和歌山 

NHK 教育 

和歌山2 

099 

1 

已〇 

3 

54 

已 

已8 

7 

60 

白 

白2 

己巨 

已2 


NHK 総合 


毎日テレビ 


A 目 C テレビ 


関西テレビ 


読売テレビ 

テレビ和歌山 

NHK 教育 

鳥取 

鳥取 

067 

1 

2 

3 

4 

已 

巨 

7 

24 

白 

22 

11 

12 

曰本海テレビ 


NHK 総合 

NHK 教育 




山陰中巧テレビ 


目 SS テレビ 



島根 

化江 

068 

30 

吕 

34 

4 

已 

巨 

7 

8 

白 

10 

11 

12 

曰本海テレビ 


山陰中央テレビ 



NHK 総合 




日55テレビ 


NHK 教育 

ミ兵田 

069 

1 

2 

已4 

4 

已 

巨 

7 

58 

白 

10 

11 

12 


NHK 総合 

曰本ミ毎テレビ 


巨 SS テレビ 



山陰中巧テレビ 

NHK 教育 




岡山 

岡山 

070 

23 

2 

3 

4 

已 

吕已 

3已 

8 

白 

10 

11 

12 

テ比•せとうち 


NHK 教育 


NHK 総合 

顏戸喊毎テレビ 

OHK テレビ 


西日本放送 


山陽放；送 


広島 

広島 

071 

31 

2 

3 

4 

已 

巨 

7 

8 

白 

3已 

11 

12 

テレビ新に島 


NHK 総合 

RCC テレビ 



NHK 教育 



広島ホ-ムテレビ 


広島テレビ 

福山 

072 

1 

吕 

24 

4 

2已 

巨 

7 

8 

白 

10 

11 

12 

NHK 総合 


随ホ—ムテ比 


テレビ新広島 


NHK 教育 



RCC テレビ 


広島テレビ 

吳 

073 

1 

2 

24 

4 

已 

巨 

吕白 

8 

9 

10 

11 

12 

NHK 教育 


広島ホ-ムテレビ 


広島テレビ 


テレビ巧広島 


RCC テレビ 


NHK 総合 


山 □ 

山 □ 

074 

1 

吕 

3 

4 

已2 

巨 

38 

8 

白 

10 

11 

12 

NHK 教育 




山□朝曰扱送 


テレビ山 □ 


NHK 総合 


山□放送 


下関 

07已 

41 

2 

23 

4 

21 

巨 

33 

8 

39 

10 

35 

12 

NHK 教育 

九州朝曰放送 

TVQ 九州放送 

山□放送 

山□朝曰放送 

(NHK 総合) 

テレビ山 □ 

RKB 毎日放送 

NHK 総合 

テレビ西日本 

福岡放送 

(NHK 教哥 

宇部 

076 

14 

2 

3 

4 

31 

巨 

20 

8 

16 

10 

18 

12 

NHK 教育 

九州朝日放送 



山□朝曰放送 

(NHK 総を) 

テレビ山 □ 

RKB 毎日巧送 

NHK 総合 

テレビ西日本 

山□放送 


岩国 

077 

1 

2 

3 

4 

22 

已 

28 

8 

白 

10 

11 

12 

NHK 教育 



RCC テレビ 

テレビ山 □ 


山□朝日な送 


NHK 総合 

南ミ毎テレビ 

山□放送 

広島テレビ 

徳島 

徳島 

097 

1 

吕 

3 

4 

已 

巨 

7 

8 

白 

10 

11 

12 

四国テレビ 


NHK 総合 

毎日テレビ 


A 巨 C テレビ 


関西テレビ 


読売テレビ 


NHK 教育 

香川 

局松 

078 

33 

2 

39 

4 

37 

巨 

31 

8 

41 

10 

2白 

19 

菊戸两毎テレビ 


NHK 敦育 


NHK 総合 


OHK テレビ 


西曰本放送 


山陽巧送 

テレビせとうち 

愛媛 

松山 

079 

1 

吕 

3 

吕白 

2已 

巨 

7 

37 

白 

10 

11 

3已 


NHK 教育 


あいテレビ 

愛賴朝日テレビ 

NHK 総合 


テレビ愛賴 


南海テレビ 


広島ホ-ムテ比 

新居お 

080 

1 

2 

3 

4 

14 

巨 

7 

36 

白 

10 

27 

12 


NHK 総合 


NHK 教育 

愛媛朝日テレビ 

南海テレビ 


テレビ愛撮 



おレテレビ 


今治 

081 

1 

30 

3 

27 

14 

32 

7 

36 

9 

34 

11 

38 


NHK 教育 


あレテレビ 

愛媛朝日テレビ 

NHK 総合 


テレビ愛賴 


南ミ毎テレビ 


に島ホ-ムテレビ 

高巧 

高知 

082 

1 

2 

3 

4 

已 

巨 

7 

8 

白 

38 

11 

40 




NHK 総合 


NHK 教育 


高知放逸 


テレビ高知 


高知さんさんが 
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1」モコン番号 

1 

2 

3 

4 

已 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

都道 
府県 

都巿名 

化域番号 

受信チヤンネル 

放送局名 

福岡 

福岡 

083 

1 

吕 

3 

4 

已 

巨 

7 

8 

9 


19 

37 

九州朝日放送 


NHK 総合 

RKB 毎日放送 


NHK 教育 



テレビ西日本 


TV 日九州臟 

福岡放送 

化九州 

084 

1 

2 

吕3 

35 

已 

巨 

7 

8 

9 

10 

11 

12 


九州朝日臟 

TV 日九州放送 

福岡放送 


NHK 総合 


RKB 毎日臓 


テレビ西日本 


NHK 教育 

义留ホ 

0 S 已 

已7 

2 

46 

48 

已 

已4 

7 

8 

色0 

10 

14 

已2 

九州朝日扳送 


NHK 総合 

RKB 毎日放送 


NHK 教育 



テレビ西日本 


TV 日九州放送 

福岡放送 

大牟田 

086 

已8 

19 

已3 

61 

已 

已〇 

7 

8 

已已 

10 

43 

12 

九州朝日放送 

下 VQ 九州政送 

NHK 総合 

RKB 毎日な迸 


NHK 教育 



テレビ西日本 


福岡放送 


佐賀 

佐賀 

087 

19 

36 

40 

38 

48 

已吕 

57 

已〇 

白 

10 

11 

12 

TV 日九州放送 

サガテレビ 

NHK 教育 

NHK 総合 

RKB 毎曰放送 

福岡放送 

九州朝日放送 

テレビ西日本 

(NHK 総合) 


熊本放送 


長崎 

長崎 

088 

1 

2 

3 

4 

已 

已 

37 

8 

27 

10 

25 

12 

NHK 教育 


NHK 総合 


長崎放送 


テレビ長崎 


長崎文化放を 


長崎国際テレビ 


佐世な 

08白 

1 

吕 

3 

17 

已 

31 

7 

8 

白 

10 

11 

3已 


NHK 教育 


長崎国際テレビ 


長崎文化放送 


NHK 総合 


長崎放送 


テレビ長崎 

能本 

熊本 

090 

1 

吕 

1白 

4 

22 

巨 

34 

8 

9 

10 

11 

12 


NHK 教育 

龍本朝日放送 


龍本県民テレビ 


テレビ龍本 


NHK 総合 


熊本放送 


大分 

大分 

091 

1 

2 

3 

34 

已 

已 

36 

32 

24 

10 

11 

12 

(NHK 教育) 


NHK 総合 

あし''テレビ 

大分テレビ 

(NHK 総合) 

テレビ大分 

テレビ愛賴 

大分朝日放送 

南海テレビ 


NHK 教育 

宮崎 

宮崎 

092 

1 

2 

3 

4 

已 

3已 

7 

8 

白 

10 

11 

12 






テレビ宜崎 


NHK 総合 


宮崎放送 


NHK 教育 

延岡 

093 

1 

2 

3 

4 

已 

已 

7 

39 

白 

10 

11 

12 


NHK 教育 


NHK 総合 


宮崎放送 


テレビ宮崎 





鹿兒島 

鹿兒島 

094 

1 

2 

3 

4 

已 

已 

32 

8 

38 

10 

30 

12 

南曰本放送 


NHK 総合 


NHK 教育 


鹿お島放送 


鹿児島テレビ 


鹿児島読売テレビ 


阿义根 

09已 

1 

30 

3 

23 

已 

3已 

7 

8 

白 

10 

11 

12 


鹿児島！読テ比 


鹿お島放送 


鹿児島テレビ 


NHK 総合 


南曰本放送 


NHK 教育 

沖縄 

那覇 

096 

1 

2 

3 

4 

已 

已 

7 

8 

28 

10 

11 

12 


NHK 総合 






沖縄テレビ 

琉球朝日臓 

琉球玻送テレビ 


NHK 教育 


-地域番号別に設定された u モコン番号と受信チャンネル•放送局名は、当社の調査によるちのです。 
に00己年3月現在） 



その他の地域番号 （* 印のチヤンネルはスキップされません。） 



受信設定 



地上アナ□グ放送のチャンネルを設定ずる(つづを) 
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地な番号一覧表に当てはまらない地なや、地域番号によるチヤンネル設定後に他の放送チヤンネルを追加したいとを 
は、1局ずつチヤンネルを設定してください。 

ふだん使巧されている受信ェ U アで、新聞の番組表などにチヤンネルの順番を合わせておくと便利でず。 


スキップ 


-あらかじめチヤンネルスキップを設定しておく 
と、選局 （ A 順/ V 勘ボタンで選局ずるときに、空 
さチヤンネル(放送のないチヤンネル)や受信状態 
の悪いチヤンネルを飛び越して(スキップして)選 
局ずることびでさまず。 

[例]チヤンネルボタン^の地上アナ □ グ放送をス 
キッフ設定する 


-ご使巧になる地域によっては、調整をみしずらし 
たほラび見やずくなる場合びありまず。そのよラ 
なとさに調整しまず。 

[例]チヤンネルボタン@の地上アナ □ グ放送の受 
信状態を微調整する 


メニュー項目 


ま信チヤンネル 


-放送局からの電波を受信ずるために合わせるチヤ 
ンネルでず。 

[例]地上アナ□グ放送受信時にチヤンネルボタ 
ン@(リモコン番号 r 引）を押すと UHF 放送 
「42」チヤンネルび選局できるように設定する 


チヤンネル表巧 


-テレビ画面に表おされるチャンネル(ま号)のこと 
でず。ご使用の地域で使われている、使い慣れた 
チヤンネル表示に変えることびできまず。 

防 IJ ] 地上アナ□グ放送受信時にチャンネルボタン 
@を巧したときのチャンネル表示 r 已」を「42」 
に変える 


時刻設を 
入力表示選択 
入力設定 
PC 設定 


地上アナ□ク放送のチヤンネルを 

設定ずる (つづを） 

I 個別設定 


•[本体設定…チヤン.ネル設定] 
本体設定 
チヤンネル設定 


を押して地上アナ□グ放送を選ぶ 


①ちを押し、メニユー画面を表示する 

⑥00で「本巧設定 J を還ぶ 

ご三こぶ: rzrP で r チヤンネル設定 J を選び、 
fe ) を押す 



@を押し、こここ三にごこつで r 受信 

チヤ： 


ンネル J を還ぶ 


一[本体設定…チヤンネル設定] 


r 


眉ずつチヤンネルを選んで設ちします 
リモコン番号 CH 己 

I チヤンネル表示 5 


自動 

化域番号 


個別 国受信チャンネル ◄ 


を押し、こここ三にここクで r チヤン 
ネル表示 J を選ぶ 


—[本体設定…チヤンネル設を] 


—局ずつチヤンネルを選んで設定します 



を)を押し、ここ三:::)；:受信微 

調整 J を選ぶ 


■メ ニユー 

本体設定…チヤンネル設定] 

自動 

^局ずつチャンネルを選んで設定します 

地域番号 

リモコン番号 

CH 己 

個別 

受信チャンネル 

42 


チャンネル表示 

42 

1 




@を押し、 
プ J を還ぶ 


ここ；:::)で r スキッ 


—[本体設定…チヤンネル設定] 


自動 

地域番号 


—局ずつチャンネルを還んで設定します 

リモコン番号 CH 已 
受信チャンネル 42 
チャンネル表示 已 
受信微調整 0 


G 受信微調舊 



3 

夕 

ボ 

の 

ン 

□ 

应 


共通操作 
















































CATV (ケースレテレビ)放送について 

- CATV の受信は、サービスの行われている i 也域のみ可能です。 

. CATV を受信するとをは、使用する機器ごとに CATV 会社との受信契約び必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送 
の視聴 • 録画にはホームターミナ j レ(アダプター)び必要になります。詳しくは CATV 会社にご相談ください。 

. CATV チャンネルを選局 （ A 順/ V 勘ボタンで選局できるようにするには、個別設定のチャンネルスキップを r しない」にし 
て < ださい。 

-本機の CATV チャンネルは、 C 13〜 C 日3チャンネルの範囲で選局でをます。（選局のしかたは 85 ページ） 

- r 受信チヤンネル」のところ（手順 6) でち力ーソルボタンまたは左力ーソルボタンを押し続けると、放送を探して受信します。 


こ:で N ：： ここ P で r 個別 J を選び、 C ずを) を 

押す 


-[本体設定…チヤンネル設を] 


一局ずつチヤンネルを選んで設定します 


自動 

地域香号 


U モコン蚕号 
受信チヤンネル 
チヤンネル表示 
受信糊調整 
スキップ 


◄ CH 已^ 
已 
已 
0 

しない 


操作終了ずる場台は 

，終3 


6またはちを巧し、通常画面に戻す 

1つ前に戻る場合は〇を押してください。 


設定画面 

Q 日で r 42 j を選ぶ 


—[本体設定…チヤンネル設定] 


-局ずつチヤンネルを選んで設定しまず 
リモコン番号 CH 己 

チヤンネル表示 5 


自動 

地域ま号 


個別 ■受信チャンネル ◄ 42^ 


これでチヤンネルボタン®に42チヤンネルび 
設定されました。 

受信微調整設定後に受信チヤンネルを変更する 
と、受信微調整は「□」に自動で切り換わります。 
スキップを r する」に設定している状態で受信微 
調整を行ラと、自動的にスキップは「しない」に切 
り換わります。 


で、表巧したいチヤンネル番号 
r 42 j を選ぶ 


メニユー[本体設定…チヤンネル設定] 


自動 

化域番号 


-局ずつチヤンネルを選んで設定します 


リモコン番号 
受信チャンネル 

受信微調整 


CH 巳 
42 


-これで、チヤンネルボタン r 已」を選局すると、 

チヤンネルサイン(画面表示）に [ 42 ] と表示され 
ます。 


00で、見やすい映像に調壁する 


■メニユー[本体設定…チヤンネル設定] 

自動 

地域ま号 

—局ずつチャンネルを選んで設定します 

リモコン番号 CH 已 
受信チャンネル 42 
チャンネル表示 42 


個別 




00で r する J を選ぶ 

-チャンネルスキップを解除するとさは、「しな 
しりを選びます。 

-これで、選局 （ A 順/ V 勘ボタンで選局操作を 
行ったと去、設定されたチャンネルをスキップ 
します。 


背景となっている受信中の映像びちつとちよく 
見える位置に調整してください。 

-8 □〜□〜+ 8□の範囲で調整でをます。 


CATV チャンネルに13〜 C 己 3) は、工場出荷時 
にスキップ r する」の状態になっています。選局ボ 
タンで選局でさるよラにするには、手順 5 の画面 
で、上下力ーソルでスキップを解除したい CATV 
チャンネルを選んでおさます。それか5左記の操 
作を行い、スキップ r しない」を選びます。 


受信設定 



地上アナ□グ放送のチャンネルを設定ずる(つづさ) 
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I デジタル放送の設定について 
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©B-CAS 力ードについて 

■ 地上デジタル放送、日 S デジタル放送、1 ] 0度 CS デジタル放送では、日- CAS (ビーキャス）力ードを利 
用した限定受信システム （ = CAS ) を採用しています。 

付属の日- CASA — ド番号登録用はびきを送り、日- CAS カードの番号を登録することで受信ち登録び 
行われます。 

■ 日- CASA — ドは、必ず登録してください。（登録は無料です。） 

■スカパー!] ]0、 WC ) WC ) W デジタルプラス、 WOWCIW 、 スターチャンネルなどの有料サービスを受 
けるには、各プラットフォームや放送局との個別受信契約び必要となります。 

. 付属の B - CAS 力ード ' 

が 


I B-CAS 力ードおよびコピー制御信号についてのお知 6 せ 

デジタル放送を視聴ずるときには、 B - CAS 力ードを必ず挿入してください。 

• 2004年4月から、コピー制御のために、日- CASA - ドの機能を利用しています。 

参己- CASA - ドを挿入しないと、すべてのデジタルテレビ放送び映らなくなっています。 

参 B - CAS カードを挿入していただくことで、番組をお楽しみいただけます。 

デジタル放送のほとんどの番組には ri 回だけ録画可能」のコピー制御信号び加え 
5れていまず。 

参この信号ととちにデジタル録画された番組は、他のデジタル録画機器へのダビングびでをま 
せん。 


コピー制御お問合せセンター 

電話： 〇已 70-000-288 (午前] 0時〜午後別寺） （2004 年12月現在) 


受信設定 ^^ B B - C 含方-ドについて 

■デジタル讓 Q 馨について 


阳 





I B-CAS 力ードについて (つヴき) 


B-CAS 力ードを入れる 


B - CAS 力ードの入れかた 


U モコンでいったん電源を r 切」に 

して、じ(下の手順で挿入します。 

① 本体背面の端子カバーをかす。 

② 己- CASA - ドを矢印の方向に 
差し込む。（奥まで確実に挿入し 
て < ださい。） 

④己- CAS 力ード□ックスイッチ 
を左にスライドさせ、「ロック」 
位置にする。 

④端子カバーを取り付け、再度、リ 
モコンで電源を入れる。 

⑥ 〇也上 D 陌 押す。 

(6) メニュー画面か5 r デジタル設 
定」 一 r デジタルメニューへ」を 
還び、（まを）を巧す。 

⑦ デジタルメニューの「お知らせ」 

一「にカードま号表示」を選ん 
で、（まを）を巧す。 

④误衍でを押す。 

④カード番号び正しく表示される 
ことを確認し、「戻る」で0賊） 

を押す。 

V _ J 


▼本体背面の端子カバーをがしたところ 



胆 - CAS カード□ック 
スイッチを左にスライ 
ドさせ□ックずる 


/ OB - CAS 力ードを差し 
込む 


B-CAS 力ードは 「B-CAS」 
の文字が本体の背面側を向 
いている状態で、矢印のち向 
に差し込んでください。 


デジタル放送を視聴ずる場 
合は、必ず日- CAS 力ードを 
挿入してください。 


夕^卜挿入後、必ず□ッ 
P Iクしてください。□ツクし 
I I ないと、 B-CAS 力ードは 

司嚴働をません。 

ク除 





ノ 




B-CAS 力ードについて 

- B - CAS 力ードには視聴情報などび記憶されますので、本機に入れたままご使用ください。 

- B - CAS カードは大切に保管してください。仮に他人びあなたの B - CAS 力ードを使用して有料ま組を視聴した場合 
でち、視聴料はあなたの□座に請ホされます。 

-破損等により B - CAS 力ードの再発行を依頼される場合は費用び必要となります。に004年12月現在） 

詳しくは、（株）ビーエス•コンデイシヨナルアクセスシステムズカスタマーセンターまでご連絡ください。 

(カスタマーセンターの連絡先は、 B - CAS 力ードに記載されています。） 



取巧い上のごを意 

- B-CAS 力ードを折り曲げたり、をあさせたり、傷をつけたりしないでください。 

- B-CAS カードの上に重いちのを置いたり、踏みつけたりしないでください。 

- B - CAS カードの金属部(集積回路)には手を触れないでください。 

- B - CAS カードを分解、加工しないでください。 

- B - CAS 力ードは上記の手順どおり、本機の B - CAS 力ード挿入□に正しく差し込んでください。 

- B-CAS カード巧入□には、本機に付属している B-CAS 力ードしが怕)ものを挿入しないでください。 

-本機ご使用中は、 B-CAS 力ードを抜き差ししないでください。視聰できなくなる場合びあります。万一、 B-CAS 力一 
ドを抜く 必要びある場合は、 本機の電源を一度切り、本機を電源コンセントに接続しない状態で、ゆっくりと抜いて 
<ださい。 

- B-CAS 力ードにはに(集積回路)び組み込まれているため、画面に B-CAS 力ードに関するメッセージび表示された 
とさしツかは、抜を差ししないでください。 
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o 化域設定をずる 


I 地域と郵便番号を設定する 

■ 地上デジタル放送チャンネルを受信するために、地 
域設定をお住まいの地域に設定します。 

チャンネル設定の前に、必ず地域設定をしてく 
ださい。 （工場出荷時は関東の東京に設定され 
ています。） 

■ デジタル放送の緊急 ニュース などの文宇 スー 
パーやデータ放送は、地域によって放送される内 
容び異なることびあります。お客さまびお住まい 
の地域に向けた情報を受信するために、必ず地域 
設定を行ってください。 


地域選が 


B - CAS 力ードは正しい向きに挿入し 
てありまずか。正しい向きに入ってい 
ないとデジタル放送が受信でさませ 
ん。 （66 ぺージ） 


1 


画巧ま h ィフ々ィ7-喝面サイス 


数字ボタン〇 


CATV 

〇 


.巧 A でお好み進局/登浸 

〇 〇 


の® @ 
® ® ® 
の®® 


娜 QD ® 


巧送切換 
(化上 A ) 地上 of BS CS 

立ご 、巧巨 r ビ/ 

デ-夕連動式 堂トタ 

@ 0 a 〇 


消音 

〇 


っ 


0 


A 力切お 
〇 


11 

い 〇 



0 0 0 0 


AQUOS 


SHARP 


を押し、地上デジタル放送を選 
ぶ 

①ミ T を巧し、メニュー画面を表示 
する 


(D 

④ 



デジタル設定 J を選ぶ 
)0 ここつで r デジタルメ 
へ J を選び、@を巧す 


音声調整本体設定機能切換 


〇 ' 1-^ 〇 


0 @ 0 

)^0 



(^」モコンのボタジ1 

-デジタルメニュー画面が表示されます。 

00 で r システム設定 J を選ぶ 


ri 

デジタルメ ニコ 

[システム担!を] 1 

i 游至巧巧巧設 S 

巨吉巧•部巧器設定 因お巧ちせ 1 


をジタル音青設定 

をウンロード設を 

上デジタル設定 

をンテナ設定 

I 通恒設定 

巧設定 

I 恒人ち巧初 W 化設定 

ステム動作テスト 


こごこぶここ P で r 地域設定 J を選 
び、@を押す 


1 ■デジタルメニュ 

- 

[システム段を… 

巧な設定] 


i 游ま組巧昭設奇 


1園システム設を 

■ T , 巧部な器設定 

曰お巧ちせ 1 


I デジタル音青設定; 

I ダウンロード設定: 

|地上デジタル設定^ 

I アンテナ設定 ■ 

I 适信設定 

I 旧人情巧初巧化設定 

I システム国作テスト 



メニュー画面について 

-メニュー画面は表示後、何ち操作しないと約1分 
後に自動的に消えます。表示されている間につ 
ざの操作を行って < ださい。 


受霞定^^!黨靈害る 

B - CAS 力-ドについて(つづま 
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■地域設定をする (ごヴを) 


P こ立三に立ジで r 地域選}尺 J を選 
クび、@を押す 



郵宙ま号設定 


お住まいの巧巧を設をしてくだごい。 


1 化巧道 1 

II ま化 1 


1 関ち 

1 甲ちお./北国 1 

1 中巧/東巧 1 

1 近《 1 

1 中国/四国 1 

1 九州,/ミ中篇 1 


お住まいの地域を c ；：： 三三にごジ 

00で選び、@を巧す 



邸巧ま号設定 


お住まいの巧巧を設をしてくだごい。 


1 化巧道 1 

II ま化 1 

1 M ち 1 

1 甲ち巧/北陸 1 

1 中部/'ま巧 1 

1 近拓 i 

1 中国/四国 1 

1 九州/ホ结 1 


了お住まいの都道府県を c ：：^ て:::) 
■ 三立ジ00で選び、@を巧す 



邸拒ま号設定 


1 福岡 

II 1 

1 長陌 

11 熊本 1 

1 大分 

]| 言巧 i 

1 届巧届 

11 届巧 Sg 部 1 

1 沖》 1 


関東 • 中部/まミ毎 • 近畿の一部の都府県を 
選択した場合は、手順7の後につざの画面 
が表示されます。 




郵便番号設定 


9 


r 郵便番号設定 J 
を選び、®を押す 


P 


[システム段ち…巧巧投を] 


お住まいの郵居蛋号を入力してください。 


の 6 1回 - IS I 因101回 


1〇数きボタン (の〜 趣))で郵便番号 
I レを入力し、¢2)を押す 



• 入力した番号を修正するとさは、修正した 
い欄を左ちカーソルボタンで選び、数字ボ 
タンで入力しなおします。 


操作終了ずる場合は- 

すまたは S を押し、通常画面に房す 

-1つ前に戻る場合は g を巧してください。 
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I ⑩讓黯麵送のチャンネルを 


I 世!上デジタル放送のチヤンネル設定について 

■地上デジタル放送を視聴ずるためのチャンネル設定でず。お住まいの地域で地上デジタル放送び開始 
されてから行ってください。 

■チャンネル設定をする前に、必ず地域設定 (67 ぺージ)をお住まいの地域に設定しておいてくださ 

し、。 （工場出荷時は、東京都むで放送び受信でさるよラに設定されています。） 


-デジタルメニュー画面か br システム設定」一「地上デジタル設定」を選んで設定します。 


メ ニユー 項目 

内容 

チャンネル設定一自動 

防70 ページ 

-お住まいの地域で受信可能な地上デジタル放送のチャンネルを自動登録すると 
去に選びます。 

-最初のチャンネル設定は、必ず r 自動」で行ってください。また、引っ越しなどで 
お住まいの地域び変わった場合ち再度、自動登録をして < ださい。 

チャンネル設定一追加 

防70 ページ 

-設定後、新しく開始された放送チャンネルを追加登録するとさに選びます。 

-すでに登録されているチャンネルはそのまま残ります。 

チャンネル確認/変更 

阪72 ぺージ 

-登録した放送チャンネルをリスト表をして、確認することびでさます。 

•登録したチャンネ j レの、番号重複時の変更や選局 （ 八順/ V逆)ボタンでのチャ 
ンネルスキップを設定することびでをます。 


r 地上デジタル放送の受信チャンネル番号•巧番について _ 

-地上デジタル放送では、チャンネルボタン (( ろ〜@)のチャンネルま号のほかに、3巧のチャンネル 
番号び付けられていまず。1つの放送局び複数のま組を同時に放送する場合には、3析のチャンネルま 
号で区別することになりまず。 

- 3巧のチャンネル番号は、放送地域内(都府県、化海道は7地域)ではそれぞれ別番号になっています。 
したびって、通常は3析で放送番組を特定できます。ただし、お住まいの地域により、隣接する他地域 
の放送ち受信でさることびあります。この場合は、3析チャンネル番号び重複するケースびあります。 
このケースでは、さらにをう]巧（これを「枝ま」といいまず）を入力して選局ずることになります。 


〔地上デジタル放送の CATV 放送が応について 

-本機で受信でさるケーブルテレビ ( CATV ) のち式は、「パススルーち式」^ UHF 帯、ミツドバンド 
[ Ml 功帯、スーノ（ーノ V イバンド [ SH 日]帯、 VHF 帯)でず。 

《 CATV パススルー方式とは： CATV 配信局び地上デジタル放送を、内容はそのままで CATV 網に流ず放送方式 

です。 

この方式では、地上デジタル放送び本来使っている UHF 帯のチヤンネルとは異 
なる他のチヤンネルに周波数を変換して再送信ずることびありまず。 

本機で受信できるのは、 UHF 帯、ミツドバンド （ MID ) 帯、スーパー八イバンド 
( SHB ) 帯、および VHF 帯でず。 

詳しくは CATV 会社にご相談ください 
《トランスモジユレーシヨン方式には対応していません。 


受霞定^準デジタル放送奚ャンを讓春る 
黨震羣る(つづ妄 
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映像調整音青詢整 


本設定傑能切換 


I 

デジタル固定 I 


①唾 固を押し、地上デジタル放送を選 
ぶ 

⑥ちを押し、メニュー画面を表巧する 


メニュー項目 



I 自動登録 


■ 初めて受信チャンネルを登録ずるときや、引っ越 
しなどでお住まいの地域び変わった場合は「自動 
登録」を行います。 

■ チャンネル設定の前に、必ず地域設定(已 7 ぺージ） 
をして < ださい。 (工場出荷時は関東の東京に設定 
されていまず。） 


①ここ互こぶこ王ご^で r チヤンネル設定 

-自動 J を選び、を押す 

⑥00で r する J を選び、 ( g ) を押す 


デジタルメニュー[システム投定…せ上デジタル没を] 


ま組表取得設定 


チャンネル設を一自動 


チャンネル設を一追加 
チャンネル垣記/変更 


チャンネルサーチを巧い、お住まいの 
地巧のせ上デジタル放ちのチヤンネルを 
自国登録しまず。 

現巧の巧巧設定は福巧でず。 

この設定でチャンネルサーチを実巧しまずか？ 


[_ しなし 、I 


追加登録 

I 自動登録で設定後、新しく開始された放送チヤン 
ネルを追加ずるとさに行いまず。 


① c ；: こご三に王:::^で r チヤンネル設定 

-追加 J を選び、 QB ) を押す 
⑤00で r する J を選び、を押す 


デジタルメニュー[システム投定…巧上デジタル設を] 


ま組表取得設を 
チャンネル設を一自動 


チャンネル設を一追加 


チャンネルち語.‘‘変更 


巧上デジタル巧をのチヤンネルを 
追加しまず。実巧しまずか？ 


地上デジタル放送のチヤンネルを 

設定ずる (つづを） 



共通操作 












































B - CAS 力ードは正しい向きに挿入してありますか。正しい向きに入って 
いないとデジタル放送が受信でさません。 （66 ページ） 


① yy で r デジタル設赴を還ぶ 

⑥ c ： ここづ::ごこつで r デジタルメ 
ニユーへ J を選び、@を押す 

-デジタルメニュー画面が表示されます。 


① 00 で「システム設定 J を選ぶ 

⑥ c ； こ互三にご二つで r 地上デジタル設 
定 J を選び、 C まを: > を押す 


■ 

デジタルメニコ 

[システム投定…巧 

上デジタル段を] 

1 がま組視昭設 S 

i 自システム設を 

置が巧お器設定 因お巧 5 せ 1 


をジタル音青設定 I 

ウンロード設定 I 


地上デジタル設を 


をンテナ設定 


] 


i 巧 fS 設を i 

地上デジタル設定画面が表示されます。 


設定画面 

Qj ^ でヴーチ轟囲を選び、@を押す 

rUHFj …通常はこち己を選びます。 

r 全チヤンネル」… CATV パススルー※の場 
合に選びます。 


ま巧表お得設定 


チャンネル設定一自動 


チャンネル設定一追加 
チャンネルほ認巧至 


サーチ節因を进巧してくだごい。 


|_全チャンネル I 


《CATV パス スルーとは 

CATV (ケーブルテレビ)放送の配信局び地上デジタル放 
送の番組をそのまま放映するち式のことです。 

詳しくは CATV 会社にご相談ください。 


自動登録び開始され、確認中の画面び表示され 
ます。 


ま巧表取得設定 


チャンネル設を一白国 


チャンネル思を一追加 
チャンネル巧設/密更 


? ち昭可能な巧ち局を垣記しています。 
しば 5 < お待ち < ださい。 

まちチャンネル ♦•ch 
リモコンま号 1 

巧ち局を ♦ •♦紹さ 

ぞ巧認しました。 

33 ch を巧話していまず。 


♦ 


自動登録び終了すると、登録終了の画面び表示 
されます。 


ら r お了 J で®)を押す 


Qj ^ でヴーチ轟囲を選び、@を押す 
rUHFj …通常はこち百を選びます。 

r 全チヤンネル」… CATV パススルーの場合 
に選びます。 


ま巧表お得設定 
チャンネル設定一自動 


チャンネル設定一追加 


チャンネル宙記/巧至 


サーチ招囲を進巧してくだごい。 


チヤンネル] 


追加登録が開始され、確認中の画面が表示されま 
す。 


ま巧表巧得設定 
^ヤンネル設定一自動 


チャンネル設定一追加 


チャンネル担巧/を至 


巧巧可能な巧ち届をほ巧していまず。 
しば 5 くお待ちください。 


1 9 ch 巧垣記していまず。 


追加登録び終了すると、追加終了の画面び表示 
されます。 


も r お了 J で@を押す 


操作格了ずる場合は 

若ュ-ーム4終3 


〇または5を巧し、通甫画面に房す 

1つ前に戻る場合は〇を押してください。 


受信設定 



地上デジタル放送のチャンネルを設定ずる(つづさ) 
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口 I 

I 映像調整： 


音青調整本体設を機能切換 



デジタル固定 I 


極固を押し、地上デジタルが送を選ぶ 

① d を押し、メニユー画面を表巧する 
⑥ r デジタル設定 J 一 r デジタルメ 
ニユーへ J を選び、@を押す 

-デジタルメニュー画面が表示されます。 


化上デジタル放送のチャンネルを 

設定ずる (つづを） 

I チャンネル確認/変更 

■登録した地上デジタル放送のチャンネルは、つざの3つの設定内容を変更することびでさます。 

r 数字ボタン」 登録先の U モコン数字ボタンを変更します。 

r 枝番」 . チャンネ j レ番号の4析め(枝番)を変更します。 

「スキップ」 . 選局（八順 / vs ) ボタンでの選局時に、スキップするかしないかを設定します。 



メニュー項目 


登録巧の数字ボタンを巧更する 


登録した放送チヤンネルの、登録先 U モコン数字 
ボタンを他の数字ボタンに変更ずることびでさま 
ず。 


響 I 


手順6の後、入力した数字び他チヤンみレの数字 
ボタンと重複している場合は、 r 数字ボタンび重 
複しています。置を換えますか？」の確認画面び表 
示されます。戻るボタンを押してから、置を換え 
る数字を入力してミ夫定ボタンを押してください。 


なまを巧更する 


受信された放送局の中で、3巧チャンネル番号び重 
複している場合は、4巧め(枝番)を変更して区別ず 
ることびでさまず。 


手順6の後、入力した枝まの数字び他チヤンネル 
の枝番と重複している場合は、 r 枝番び重複して 
います。置を換えますか？」の確認画面び表示され 
ます。戻るボタンを押してから、置き換える枝ま 
の数字を入力して決定ボタンを押してください。 



巧巧しないチヤンネルをスキツプする 


選局ボタン （ A 順/ V 勘でチヤンネル選局をした 
とさに、視聴しない放送チャンネルなどを飛ばし 
て選局ずるよラ、設定ずることびでさまず。 


①ご::三三ぶこ王二つで、をちしたいが送 
チヤンネルを選び、を押す 
⑥ 00 で r 数字ボタン J を選び、@を 

押す 



-数字ボタン入力欄び表示されます。 

5 が送チヤンネルを選び、 fe ) を押す 

⑥ 00 で r 巧勘を選び、 ( g ) を押す 



こここ三にごニクで、 スキツプ設定したい 
5 が送チヤンネルを選び、な 5 ) を押す 


ま組表お得設定 
チャンネル設定一自国 
チャンネル設定一追加 


な上のチヤンネルびまちでさまず。 


共通操作 


チャンネルほ認/巧更 




























































































手順5、6、 7 のそれぞれの画面で「民る」を選ん/で、 
決定ボタンを押すと1つ前の画面に戻ります。 


①00でじ 


) Er システム設定 J を選ぶ 

ぶ:こ IT ジで r 地上デジタル設 
赴を選び、 Os ) を押す 


■ 

デジタルメニコ 

[システムお定…巧上デジタル段定] 

i 游 S 巧視昭設 S 

ミ置巧巧な器設定 曰お巧5せ i 


をジタル音青設定 I 

ウンロード設定 I 


地上デジタル設定 


ンテナ設を 


i 通恒設を 


操作格了ずる場台は 


〇または5を押し、通常画面に房す 

1つ前に戻る場合は〇を押してください。 


k ご: z ：:：：： f ； rzr ： p で r チヤンネル確認/ 

4を鼠を選び、 C まを:)を押す 


[システム技を…巧上デジタル段を] 


番巧表取得設を 
チャンネル設定一自動 
チャンネル設定一追加 


チャンネル巧記/変至 


テレビ〇 < 


テレビ巧< 


テレビ〇 < 


設定画面 


競舞擇競?ミ默チ送夏7 00で圏を選び、@を押す 


押す 

[例] 3に変更する場合、®を押す 


番組表取得設定 
チャンネル設定一自国 
チャンネル設定一追加 


チャンネル垣扉/変更 


をレビ 


をレビ0 < 


をレビ 


をレビ巧 ' 


巧至ずる数をポタンを入力して巧をを 
押して < ださい。 


□ 


夏る I 



放送チャンネルリストの表示び変更されます。 


巧ちする巧番の数字を、数字ボタン((王） 
〜®)で入力し、@を押す 

[例]枝組こ2を設定する場合、〔2)を巧す 



Qj ^ で r 確亂を選び、@を押す 



チャンネルの枝番び変更されます。 


0 0で I ■スキップ J を選び、@を押す 


L テレビ 


をレビ〇 I 


変更ずる巧目を里巧してくだごい。 


I 巧宇ボタン] 


n ] 


スキップ選択画面び表示されます。 


Q 日で rr る J を選び、巧复> を押す 

• スキップをしないとさは、左ち力ーソルボタンで 
「しない」を選び、ミ夫定ボタンを巧します。 


护レビ Oj 


」 ▼ 


涅局巧逆時にこのチヤンネルを 
スキップして涅局しまずか？ 


I I しない I G 戻る ( 


放送チャンネルリストのスキップ欄に r する」び 
表のされます。 


受信設定 



地上デジタル放送のチャンネルを設定ずる(つづさ) 
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⑩雲織放送を舰するための設 


アンテナ設定 


①すを押し、メニュー画面を表示 
する 

③ r デジタル設定 J — r デジタルメ 
ニューへ J を選び、@を押す 

像調整音 i 


BS -1 ]0度 CS 共用アンテナをはじめて設置し 
たとさや引っ越しなどでデジタル放送用のア 
ンテナを移動したときなどは、アンテナ設定び 
必要となります。その場合、アンテナ設定画面 
を見なびら設定を行ラことびでさます。 


® ® ® 
の®® 
娜 ® @ 

(曲上 A ) C 些上み己 S ] CS 、; 


データ連を 


音室 還局 


テしビ/ラが/ 
デ-夕 


@ 0 © 〇 


消音 

〇 


0 


0 


入力切換 
〇 


11 

W 1— \ W 





AQUOS 


メ ニユー 画面について 

-メニュー画面は表示後、何ち操作しないと約1分 
後に自動的に消えます。表示されている間につ 
ざの操作を行ってください。 

-アンテナ設定画面は無操作のまま1分間経過し 
ても消えません。消すときは、メニューまたは終 
了ボタンを押して < ださい。 


アンテナ設定画面を表示する 


[例] BS デジタル放送のアンテナ設定をする 


1 


BS 


] を押し、 BS デジタル放送を選ぶ 


画面に r 放送が受信でをません」と表示され 
ても、設定を行ラことができます。 


音靑調整本体設定機能切換 



目切換 ] 
I デジタル固定 I 


デジタルメニュー画面が表示されます。 

システム設定 J — r アンテナ設定 J 


0 r システム設定 J—r 
を選び、巧 i ) を押す 





I デジタル音青設定 


I グウンロード設定 


I 巧上デジタル設定 


I 通倍設定 


I お域設定 


I 個人ち巧初期化設定 


I システム国作テスト 


I リモコンのボタン I 

アンテナ設定画面が表示されます。 


アンテナに電源を供給する 


地上デジタル放送ではアンテナ電源入/切の設 
定はありません。 


4① r 電源•受信強度表示 J で ( g ) を 

③ 00 でアンテナ電源の r 入 J また 
» K ]0 J を選ぶ 


里お•受ちち度表示 


周巧な設定 
恒号テストー BS 
居号テストー CS 
垣号テストー地上 □ 


アンテナレベルが 60 け上になるように 
して < ださい。 


BS.CS 
アンテナ電源 


I テナの向きを围壁して 


I 切 I 


刚刪 1U 」」」」 1111111111111 mmiiii 


現在値1 4 0 ] 最大値を日 I 


「入」 


「切」 


個人でアンテナを設置•接続 
している場合 

電源を供給しないとさの設定 
(巧聴アンテナに接続している 
場合など)(工場出荷時の設定） 













































































巧 


res-ij 〜 rss- 1己 j のうち、 
確認したい頃目をご = てゴ ^^ 

00 で選び、@を押す 

• 現在、信号が送5れているのは 「 BS - l 」 
「 BS -3」「 BS -1 3」「 BS -1 己」です。 （2 □□白 
年2月現在） 


宙お•まち強度表示 
周巧巧設を 


ち号テストー CS 
ち号テストー化上 D 


BS 街星坦号テスト 

BS — 3 I [ B b — 〇 ] 
I BS — 7 II BS -9 || BS - 11 I 

I BS -1 3 ]「日 S -1 已 || 轻了 I 

11111111111111111111111111111111111 JJJJIIII 


現在値 [90 I 最大値!^白1 ] 


-アンテナレベル(信号強度)が6□必上ある 
ことを確認してください。 

&(»^：：^ 00 で職乃を選 

A び、 (g ) を押す 


里お•受ち強度表示 
周ぶ巧設定 


恒号テストー CS 
恒号テス h — 地上 □ 


BS ® 星恒号テスト 

1 BS - 1 

II BS -3 II BS - 已 1 

1 BS -7 

II BS -3 II BS — 11 1 

1 BS -13 

H BS - 15 



居号挂度 BS -15 

11111111111111111111111111111111111 JJJJIIII 


現な値 [ g 1 I 最大値 I 曰1 


操作終了ずる場合は 

ィニユ-一 . ■，終3 


6 またはちを押し、通甫画面に房す 

1つ前に戻る場合は〇を押してください。 


■地上デジタル放送‘110度 CS デジタル放 
送の信号テスト 

手順7で r 信号テストー地上□」または r 信号テス 
卜一仁引を選び、決定ボタンを巧します。あと 
は同じ要領で行ってください。 

■周波数設定 

新しい衛星が追加されたり、現在の衛星が故障 
したりした場合など、新しい周波数を入力する 
ことで、受信に必要な情報を取得でさます。 
通簡ホ、設定するぶ屡はありません。 


(アンテナの調整が済んでいる場合は、この手 
順は必要ありません。） 

アンテナレベルび最大になるよラ 
にアンテナの向をを調壁する 

-アンテナレベル(信号強度)が6□じ(上にな 
るように、アンテナの向きを調整してくだ 
さい。 


周波巧設定 
旧号テストー BS 
垣号テストー CS 
恒号テストー地上 □ 


アンテナレベルび巨0な上になるよ5に 
アンテナの向をち围夏して<ださい。 


BS.CS 
アンテナ里巧 


恒号強度 BS -15 

1111111111111111111111111111111 LIIIIIIIIII 


現沿直181] 最大値!]8 2] 


@を押す 




受信強度表示はアンテナの角度の最適値を確認 
するためのちのです。表示される数値などは、具 
体 的な信号強度などを示すちのではありませ 
ん/。 

(表示される数値は、受信 C/N の換算値です。） 


こ互づ三三ジで r 信号テストー 
B 引を選び、@を押す 


里巧•受恒強度表示 
周波が設定 


恒号テストー CS 
径号テストー地上 D 


BS 憤星ち号テスト 

1 BS - 1 

II BS -3 II BS -5 1 

1 BS -7 

II BS -9 II BS — 11 1 

1 BS -13 

を了 1 



垣号强度 BS -15 


現在値 


最大値 


臣 0 I 


臣 0 I 


日！号テスト 


受信強度を確認•調壁する 


-共聴アンテナなどに接続したとさの設定を誤つ 
て r 入」にして、 r アンテナ線びシヨートしていま 
す。」などのおし5せび表示されたとをは、設定を 
r 切」に変更してください。 

V _ J 


径号テストー BS 


垣号テストー BS 


里お•夏ち強度表示 


ち号テストー BS 


受信設定 
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付属の電話線とモジュラー分配器 




電話線 


モジュラー分配器 


本機と電話機の電源を切る 


電話機の接続線(モジュラー線)を電話 


2 巧己。你 W 巧厮!称、で ソ - 

線コンセントか6かす 



付属のモジュラー分配器を電話線コン 


3 付属のモジュラ ー j 
セントに差し込む 


モジュラー 
分配器 



J 電話機の接続線(モジュラー線)をモ 
H ジュラー分配器の一方に是し込む 

P 付属の電話線でモジュラー分配器のを 
d う一方と本機背面の電話回線端子を巧 
続する 

rx 


rmum 


□r 


デジタル放送を視聴するための設定 

をずる ( つづが 

■本機は、デジタル放送の双方向番組への参加や有料放送の受信情報の管理のために、放送局と 
の通信を、電話回線を使って行います。 

双方向番組に参力 D する場合や有料放送を受信する場合は、電話回線に接続してください。 

電話回線に接続する 


接続上のごミ主意 

• 電話線のプラグは奥まで完全に差し込んでく 
ださい。 

• 接続をするとさは、本機や接続する機器の保 
護のため、電源を切って < ださい。 

• 電話線のプラグを抜くとさは、コードを引つ 
張らずにプラグを持って抜いて<ださい。 



つぎの電話回線ではミち意が必要です。 

■電話回線げモジュラージャックでない場合の接続 
• 3ピンプラグの場合 

市販の3ピンプラグから 
モジュラージャックへの 
変換アダプターを 
おホめください。 

• 直結配線ち式の場合 
簡単な工事び必要です。 

詳細はお近くの NTT 営業 
窓□、もしくは11己(局ま 
なし）にお問い合わせくだ 
さい。 

■ 構内電話（ビジネスホン/ 

ホーム テレホン)では 

そのままでご利用になれないことをあ0ます。その 
場合は単独の回線でのご利用をおすすめします。 
詳細は電話設置会社にご相談 < ださい。 

■キャッチホンでは 

通信の途中でキャッチホンび入ると通信び切断さ 
れます。これを防ぐため、キャッチホン n へのご加 
入をおすすめします。 

詳細はお近くの NTT 営業窓□、もしくは11己(局ま 
なし）にお問い合わせください。 

■ 本機び電話回線を使って通信している間は、電話機 
を使用しないでください。 

通信中に電話をかけると、通信び切断されることび 
あります。通信中はデータ通信音（ピーヒヨ□ヒヨ 
□ ....) び聞こえます。その間は電話をしないでくだ 
さい。 

■ 直接デジタル回線に接続ずることはできません。 

会社やホテルなどでご使用になる場合は、電話回線 
び一般回線(アナ□グ)であることをご確認のラえ 
ご利用ください。旧 DN などのデジタル回線に接続 
する場合は、 ター 5ナル アダプター ( TA ) 等の端ホ 
器をかして接続してください。 

本機が放送局と通信しているとき、接続して 
いる電話機やファクシ S リが鳴る場合があ 
りまずげ異常ではありません。 

IP 電話など N 口!•ソがの電話回線では、ご加 
入の通信会社によっては、デジタル放送の双 
方向サービスが受け5れない場合げありま 
ず。詳しくは、ご加入の通信会社へご確認く 
ださい。 














































































下のチャートで電話回線の状態を確認した後、接続してください。 
また、詳細は NTT へお問い合わせください。 



①⑥③ 


④ 


⑥ ⑥⑦ 


① マンシヨン交換機 (P 日X)を使用している可能性び大きいので、交換機を通さない電話回線につない 
でください。 

② 市販の3ピンプラグからモジュラージャックへの変換アダプターをおボめください。 

③ 専門業をによるモジュラーコンセントへの変換工事び必要です。 

④ 付属の電話線とモジュラー分配器のみで接続可能です。 （7 已ページ参照） 

⑥ 専門業ちによる分岐工事び必要です。 

⑧本機をターミナルアダプターに直接つないでください。 

⑦ ターミナルアダプター(市販品)を使用し、本機をターミナルアダプターに直接つないでください。 
詳しくは、お使いのター S ナルアダプターの取扱説明書をご覽<ださい。 

※③、⑥についての詳細は、お近くの NTT 営業窓口、もしくは1 ] 6(局番なし）でご相談ください。 


接続お態確認チヤ-卜 


受信設定 
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デジタル放送を視聴ずるための設定 

をずる ( つづが 


電話回線の設定 


■ お使いになっている電話回線の設定をします。 
電話回線び接続されていることを確認して< 
ださい。 （76 ページ参照） 




-電話回線のテスト実行には、回線接続料びかか 
ります。 

-電話回線のテスト実行には、回線の種類により 
最大7分程度かかる場合びあります。 

メ ニュー 画面について 

-メニュー画面は表示後、何ち操作しないと約1分 
後に自動的に消えます。表示されている間につ 
ざの操作を行って < ださい。 



1① d を巧し、メニュ—画面を表示 
I する 

③ r デジタル設定 J — r デジタルメ 
ニューへ J を選び、@を押す 

-デジタルメニュー画面が表示されます。 

A r システム設定 j - r 通信設定 J を選 
ム び、@を巧す 


L — 

[システム段定… 

巧ち围を] 


巨 

1圍システム設定 

■ ^か部なお設定 

因おがらは 1 


[デジタル音青設定 

[ダウンロード設定 

[巧上デジタル設定 

L アンテナ設を 


通居設定 


[おな設定 

I 個人ち巧の巧化設定 

[システム国作テスト 


• 通信設定画面が表示されます。 



①（::^てゴ三王ジで r 電話回線設定 
•自動 J を選び、〇)を押す 
(D r テスト実巧 J で@を巧す 




-「テスト実行中」が表示されます。 



-「テスト実行中」^「テスト終了」と表示び 
変われば、電話回線の設定は完了です。 


• 2回な上連続して電話回線の設定確認がで 
さなかった場合は、自動的に外線発信番号 
の設定画面に切り換わります。（つざの「が 
線発信番号の設定」をしてください。） 









































































電話回線の自動判定び 2 回け上連続してでさな 
かつた場合は、つざの設定を行 つてく ださい。 


どラしてを自動で電話回線設定びでさない場 
合は、つざの手順により、手動で設定してくだ 
さし、。 


か線巧信番号の設定 


C ：： 三三に互ジでか線巧信番号 

r なし J または r あり J を選び、@ 
を巧す 

「なし」……が線交換機を使用しない場合 
(通常の一般家庭） 

「あり」……電話交換機などをご使用の場 

厶 


手動による電話回線設定 


①ちを押し、メニュー画面を表示 
する 

(D r デジタル設定 J — r デジタルメ 
ューへ J を選び、@を巧す 

システム設定 J — r 通信設定 J を選 
、巧を)を押す 


[システム段を…迅但因を] 


空話回括設定•自国 


S 記回巧設を•手! 
里話をな設を 
プロバイダ設を 


お使いの里話回涼を設定してください。 
[か活黄ち至号] 


I あり I 0 


2S 


-「あり」を選んだ場合は、数字ボタン (CD 
〜(^)で、が線発信番号(□〜 9) をちの 
ボックスに入力してから、決定ボタンを押 
します。 

r テスト実巧を押す 


デジタルメニュー[システム投を…ほち因を] 


里話回探設定•自国 


S 記回括窗ち•手動 
里話を社設を 
プロバイタ設を 


お巧いの S 話回综を语扉しまず。 


里話回保の接病を巧話して 
テスト実行をして<ださい。 


「テスト実行」一「テスト実行中」一「テスト 
終了」と表示が変われば、電話回線の設定は 
完了です。 

電話回線の設定確認がでをなかつた場合 
は、手順1に戻ります。 


どラしてち自動で電話回線の設定がでさない場 
合は、「手動による電話回線設定」の手順にした 
がつてくださし、。(ち記） 



が線発信番号はお間違いのないよラに設定し 
て < ださい。 

ご加入の通信会社によっては、デジタル放送の 
双ち向ヴービスを受けられない場合びありま 
す。詳しくは、ご加入の通信会社にご確認くだ 
さい。 


F ジタルメニュー[システム扭を…远ほ設定] 



リモコンのボタンI 

-通信設定画面が表示されます。 

①こ三三にごジで r 電話回線設定 
•手動 J を選び、 ( g ) を押す 
(D r 現在の設定 J を確認し、 r 巧へ J 
で ( g ) を押す 


デジタルメニュー[システム段を…通旧巧定] 


里話回窃設定•ち国 


里話回爲設定•手な 


SIS を社:扭:定 
ブロバイダ設定 


お巧いの里話回窃を設定してくだごい。 
[現在の設を] 

里話回綜挂別 ：20 pps 

外お巧恒番号 ：なし 

ダイヤルトーンち出：ずる 


ご契約の電話回線種別をこ互三 

c ;： ごジで選び、 ( g ) を押す 
-契約している電話回線種別(ダイヤル方 
式)が分か5ない場合は、お近くの NTT 営 
業窓 □ にお問い合わせください。 


ム投を…法ち因を] 


里話回綜設を•自国 


里話回巧設を•手面 


里話さな設を 
プロバイダ設を 


お®いの里話回巧を設定して < だない。 
[里話回涼種別] 


I 卜ーン ] 


受信設定 
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■ デジタル放送を視聴するための設定 

をずるじづき ） 


C ①でが線巧信番号 
0 r なし J または r あり J を選ぶ 



gi 巧回巧巧定•自国 


里話回お設定•手国 


里話を社設定 
ブロバイプ設定 


[システムおち… a 苗お定] 



お®いの里話回爲ち設定してくだごい。 
[巧•想巧居ま号] 


I を0 I ... 0 


-「あり」を選んだ場合は、数字ボタンに D 〜 
(@))で、外線発信番号(□〜 9) をちのボッ 
クスに入力してください。 

(D @を押す 


ダイヤルトーン検出 r する J または 
r しない J を 00 で選び、@を押す 

- NTT 回線に直結している場合は r する」を 
選び、交換機を中継する場合は、交換機の 
機種により、 r する」または r しない」を選ん 
で < ださい。 



-「電話回線設定•手動」で設定した内容を確 
認したい場合は、「電話回線設定•自動」で 
「テスト実行」を行ってください。 （78 ペー 
ジ参照） 


操作搭了ずる場合は- 

ちまたはちを巧し、通常画面に戻す 

• 1つ前に戻る場合は〇を巧してください。 



外線発信番号はお間違いのないよラに設定して 
<ださい。 


I 電話を社設定 

■ を放送局など、電話回線を使って通信する際に 
利用する電話会社に関する設定です。 

■ 通常は設定するが要はありません。 


r 巧信者き号通知設定 _ 

-通信後、放送局などの相手先に電話番号を通 
知ずるかしないかの設定です。 


1 回を押し、 BS デジタル放送を選 

I ぶ 

〇①ちを押し、メニュー画面を表示 
ム する 

(D r デジタル設定 J — r デジタルメ 


ニューへ J を選び、 eg ) を押す 

-デジタルメニュー画面が表示されます。 

〇 r システム設定 j - r 通信設定 J を選 
^ び、@を巧す 

-通信設定画面が表示されます。 

A (:: J 

4 を選び、侵琴を押す 


r 現在の設定 J を確認し、 r 巧へ J で 
〇)を押す 



/こ:^ c ：： z ： p で r 設定しない J 
0 ri 86 jri 84 j のいずれかを選 


び、@を巧す 

r 設定しない」…"「186」「184」の、どち日 
にも設定しません。 

「18巨」 . 番号を通知します。 

「184」 . 番号を通知しません。 



里話回综設定•白国 
里話回炼設定•手商 


里話を社設定 


ブロバイダ設定 


[システム巧を…远旧設を] 


篇恒吾番号远知を設をして<ださい。 
[篇信者ま号远巧] 


[ 酱ちしない] 
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事業者ま号設定 


-電話回線での通信に利用する電話会社の事業 
を番号を登録します。 

7こ:互こ麥::王つ00で、利用してい 
る電話を社の事業ち番号を選び、 
@を巧す 


デジタルメニュー[システム苗:定…ぶ旧投ち] 


巧話回综設定•自動 
里話回お設定•手国 


プロバイダ技を 


里話をなの事業音番号を設定して < ださい。 
[事業者ま号] 


なし 

0033 

0071 

1 0086 

0077 

0061 

0080 

HiTSniH 

0088 

0038 

0083 

1 00巨〇 

0036 

0039 



解除ま号設定 


• マイラインプラスの登録をしている場合、登 
録している電話会社を使わずに発信するよラ 
設定することびでさまず。 

8 00で「する J または「しない J を選 
び、@を押す 

「する」 . マイラインプラスを解除する 

ための番号 ri 22」を付けて発 
信します。 

「しない」……-マイラインプラスを解除しな 
いで、発信します。 


[システム段ち…通但技ち] 


里話回綜設定•自動 

里話回綜設定•手固 


プロバイダ設を 


マイラインブラスにご登録の場さは 
巧除ま号の設をびな妄な場さびあります。 
解巧番号ち設定しまずか？ 

[辑お里号設定] 


しない I 


操作搭了ずる場合は 


ろまたは S を押し、通ち画面に戻す 

1つ前に戻る場合は〇を巧してください。 


ベニユ— 


受信設定 



デジタル放送を視聴ずるための設定をずる(つづを) 
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システム動作テストを行う 


■ 本機は、電話回線び正しく接続されているか、 
また、日- CASA — ドび正しく装着されている 
か、などをテス ト することびでさます。 


システム動作テストに失敗したときは 


電話線接続 

電話回線の接続と設定を確認してください。 

吟76’78ぺージ 

に力ード 

目- CASA - ドび正しく挿入されているか確認 
してくださし、 

吟 66 ページ 


r 




電?原画面表のオフタイ7-画面サイズ 



〇 〇 〇 

CATV 3巧入力お好み涅長/難 

〇 〇 〇 


の®® 
® ® ® 
の®® 
@) ® ( H ) 

(1 也上 A) りを上 D] BS [ CS ) 


データ連な 


音室 選局 


@00 
〇 0 b 


テしビ/ラジス/ 
デ-5 

〇 

八力切換 
〇 



AQUOS 


SHARP 


1メニュー画面か6 r デジタル設 
I 定 j—r デジタルメニューへ J を選 
び、@を押す 


映像調舊音青詢舊本体設を機能切巧 


二 

0 (*D 0 


c 、一な 
〇 〇 

巧モコンのボタン 


[デジタル固定 ] 


①00で r システム設定 J を選ぶ 

(D こごこぶここブで r システム動作 


テスト J を選び、@を押す 


デジタル音青設定 


ダウン□ード設定 


地上デジタル設定 


個人情巧初期化設定 


ク r テスト実巧 J で @ を巧し、テス 
^卜を開始する 


更話谅接続：に I 

に力ード ： [ 

バージヨンを号： [ooooooooooi 



-表示び「テスト実行中」に変わります。 

テストび終了ずると「テスト終了」になります。 


4①結まを確認する 
^ (D r テスト終了 J で (g) を押す 

電話線あ続 : [ 0 K I 

に力ード ：10 000 -0000-0000-0000-0000 I 

バージヨンを号 ： [ooooooooooi 




操作終了ずる場合は- 

ちまたは S を押し、通常画面に房す 

• 1つ前に戻る場合は〇を巧してください。 











































































V 


放送を視聴する 


J 



ぺージ 


番組を選ぶ . 84 

番組の選択手順と操作のしかた . 84 

その他の選局方法 . 8已 

デジタル放送の登録チャンネルを確認する ..... 86 

工場出荷時に設定されているデジタルチャンネルー覧 ........ 87 

デジタル放送のお好みのチャンネルを 
登録ずる . 88 

複数の映像や音芦を切り換える . 89 

複数の映像を楽しむ . 89 

複数の音声を楽しむ . 89 

視聴中の番組の情報を見る . 90 

テレビ放送に連動した 
データ放送を視聴ずる . 90 






























